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第 一 乱 ， 第 十 一 和 俩 辑 凶 小 


一 对 可 殿 吉 

日 前 偶 经 泥 城 某 威 ， 见 一 一 

” 纸 某 坊 ( 冥 器 铺 ) ， 赏 亦 有 冥 用 
| 收 寻 机 之 自 造 ， 事 颇 滑 稽 , 抑 
电子 之 扰 阻 ， 宽 冥 中 亦 能 收 险 
人 间 播 车， 或 冥 间 亦 有 播 首 人 台 
之 屋 立 平 。 
因 感 国 内 今日 情形 ,提倡 
广播 不 可 调 不 努力 ， 但 帮 收 否 。” 
楼 奥 材料 之 运输 * 何 未 及 焉 。 
抑 不 需 人 再 ， 或 另 有 不 灰 机 械 
能 力 ， 可 以 收 贡 之 方 平 。 
有 广播 电 之 百 而 短 以 收藏 

, 避 宣 传 之 方 而 不 能 利用 。 有 
台 和 无 机 ， 奥 有 机 无 台 何 机 * 生 





者 死者 ， 同属 可 殿 。 
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旬 园 曙 作 全 JeCinwwReai 
导 做 ( 王 辅 世 ) 


( 短 者 直 ……… 王 君 乱 私 密 扰 糠 电 之 发 明 家 ， 读 此 一 篇 ， 可知 成 功 之 方 ) 
在 过 驯 我 所 要 设 的 关 亦 思 鳃 做 的 问题 上 是 我 个 人 的 -点 小 小 经 验 ， 王 且 是 
驳 少 带 点 丰 蜗 性 质 的 。 


我 舍得 “ 思 " 的 意 闵 呀 当 哩 是 指 神 经 的 活动 ， 其 间 莫 然 其 他 身体 部 从 参加 ， 
例 姑 去 学 家 的 作 非 非 租 ， 但 “做 " 则 是 以 手足 等 部 的 表现 出 来 ， 例如 农夫 的 耕 田 ， 研 
完 科 学 活 励 者 的 实验 等 等 。 只 思 不 做 的 人 就 是 一般 的 玄学 家 ， 只 做 不 思 的 呢 ， 就 是 


人 交 考 避 共 情 有 位 生 放 于 仆人 全 二 人 


发 明 家 。 


普通 ， 我 们 色 于 “ 思 ” 和 与 “做 "的 有 运用 往往 会 仿 认 一 面 ， 注 重 了 思 ”， 对 于 
“做 "就 不 喜欢 以 至 於 不 会 ， 反 之 亦 是 一 样 。 肖 种 种 当然 都 是 不 很 好 的 ， 因 入 一 丁 事 
物 的 得 以 改革 ， 以 至 新 事物 的 得 以 发 见 或 发 明 ， 俱 是 “ 思 ” 与 “做 " 同时 渗 用 的 结果 


“我 们 要 研究 一 杰 东西， 非得“ 思 ” 与 “做 "三 重 不 可 而 且 ， 我 觉得 ， 在 “ 思 " 过 


一 方面 不 特 仅仅 注重 而 且 要 能 把 握 ， 著 许多 有 用 的 思想 ， 往往 会 在 无 意 问 突然 将 上 
忆 明 ， 而 且 它 的 速率 就 像 办 电 - 一 样 ， 仙 不 立刻 将 它 拆 住 到 儿 下 来 ， 就 会 逃跑 了 ， 也 
许 一生 中 不 再 会 获得 。 我 到 得 有 一 次 ， 在 一 个 晚上 的 深夜 训 ， 因 乱 寒气 的 侵 吉 而 散 
柄 ， 突然 一 个 思想 兆 上 我 的 股海 训 : 现在 优 称 电 操 内 中 用 不 同 过 率 电 有 气 理 又 来 管理 
骨 车 的 得 退 狗 不 很 方便 ， ， 和 若 代 以 册子 不 同 的 稍 子 登 不 更 好 ; 但 当时 因 乱 没有 立 











马 下 来 ， 到 了 次 日 的 早晨 已 不 知 去 向 ， 内 章 立 的 追 想 ， 仍 是 找 不 着 一 点 踪 味 "直到 


一 个 多 月 以 后 做 又 在 钛 意 中 发 具 了 它 ， 当 邹 将 它 记 在 小 本 子 上 。 又 一 次 在 吃饭 的 时 
候 忽 然 想 到 ， 我 们 如 果 将 超短波 用 反射 体 集 中 起 来 ， 射 到 空中 去 更 利用 海 氏 层 的 
反射 作用 吕 它 反射 回 素 ， 过 样子 定向 丝 定点 的 作用 俱 得 范 肪 完 或 * 同时 其 写 密 性 亦 


得 徐 客 保持 当时 因 已 受过 上 述 那 灵 事 实 的 数 训 ， 故 立刻 将 它 刀 下 来 ， 得 不 致 遗 总 
二 除 此 外 ; 从 有 两 灵 ， 都 同 是 在 无 所 期 待 叶 思 想 的 一 种 者 来 ; 3 

1 有 一 天 ， 我 住 上 海 骑 自行 车 回 爱 小 ， 过 日 军营 时 ， 珊 见 在 吹 军 号 ,我 就 
联想 到 ， 我 们 如 果 用 四 亡 过 波 以 上 的 声音 请 过 秘 窗 人 


征 代 骂 。 过 样 不 亦 是 一 列 具 有 刻 守 性 的 通信 方法 咀 ， 〈 按 四 离 迪 波 以 上 的 声音 
证 全 仙人 


， 扰 限 翡 咸 的 时 候 ， 忽然 闭 ， 胞 海中 少 现 了 -- -个 所 想 ， 我 想 在 普通 播 癌 做 剧 幅 级 于 ， 
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Er Rn 和 让 人 5 CA 









人 六 Te ET Tv 站 
人 人 人 交 店 所 用 人 下 人 






再 加 受 原 区 ER 


或 在 低 思 波 扩大 级 训 加 入 一 个 三 Th 化 和 ， 
此 普通 收 和 登 机 所 能 员 得 的 只 有 三 千 过 波 的 信号 ; 因 各 语 已 乱 过 高 邬 浪 所 盖 住 ， 而 在 
。 特 册 的 收 香 机 训 只 要 加 上 一 个 滤波 器 ， 泪 去 高 香波， pe mi 
。， 笛 又 发 见 了 一 个 婴 造 入 窗 扰 称 电 的 可 能 性 。 


不 过 ， 像 此 丁 突 然 发 现 或 骸 虹 而 生 的 理想 把 握 住 之 后 ， 还 得 要 考 睛 ， 要 
想 ， 此 种 理想 在 理论 上 是 否 正确 ， 在 巍 用 上 是 否 会 发 生 困 购 ， 如 上 述 的 海 氏 讲 反 身 
法 ， 只 径 过 事 合 一 度 的 妖 细 考虑 便 已 感觉 到 应 用 时 有 多 少 的 困 郊 ， 例 如 海 氏 层 的 
高 度 傈 隋 毒 夜 的 杰 化 而 转变 ; 测量 时 就 有 困 风 以 及 它 反 射 回来 时 不 一 定 只 向 一 个 地 
方 …… 等 。 於 此 ,无 渝 经 过 考虑 后 有 否 发 见 困 杂 ,只 要 理论 是 成 立 的 ， 就 须 用 "做 "来 
、; 避 实用 “做 来 找 革新 的 事实 ， 用 "做 "来 困 只 的 解决 。 爱 迪生 合 说 ， 他 的 发 明 的 成 
功 ， 去 威 只 估 百 分 之 一 ， 芝 力 要 估 百 分 之 九 十 九 。 由 过 ， 可 以 从 明 ` 做 是 居 着 怎样 
重要 的 地 位 。 我 记得 ， 我 盟 是 十 二 三 六 的 时 候 呢 ， 便 因 和 需要 解决 三 等 人 任意 角 的 那 
何 问 题 ， 想 装 我 所 能 够 的 方法 砍 从 着 一 你 角 ， 粘 果 ， 当 然 是 没有 成 功 ， 但 因此 得 到 
0， 了 一 个 关于 三 角形 内 各 仔 穆 段 比 例 的 很 深刻 的 影像 。 到 了 前 年 ， 因 篇 我 的 算 尺 没有 
。 开矿 的 装置 ， 想 有 以 改良 之 ， 其 时 ， 儿 时 所 得 到 的 陡 个 并 大 三 角形 内 粮 段 比例 的 影 ， 
。 。 像 郊 现 了 出 来 ， 因 此 就 完成 了 我 的 开 方 八 〈 见 抽 著 ， 开 方 鸡 ， 天 国立 同 六 大 学 工学 
， ， 会 季刊 ) 过 也 是 -一 个 关 基 ,做 "的 重要 的 好 例子 。 


炎 之 ,我 再 衣 -- 通 ,我 们 急 论 起 研究 什么 ， 非 得 ' 思 * 奥 “做 "同时 兹 进 不 可 
; 根据“ 思 "去 “做 " 由“ 做" ， 而 生 新 的 “ 思 ”， 过 样 循环 著 比 有 ,成功 "的 结果 -一 我 
。 是 深 深 地 这样 威 巡 着 。 

最 后， 我 蜗 得 ， 中 国人 兹 不 见得 不 隐 明 ， 能 “ 思 " 的 不 见得 不 多 ， 得 是 能 
“做 ?的 很 少 ;有 的 不 厌 “ 做 ”2 有 的 因 乱 生活 或 经 济 的 压迫 不 能 “做 ， 至 志 大 的 中 国 “ 
只 能 亭 受 着 他 人 的 物 实 文明 ， 同 时 亦 他 受 着 他 人 物质 文明 的 压榨 。 於 此 芒 致 其 标 大 
的 鼓 意 希望 : 能 “做 "的 青年 ， 抓 住 自己 的 "理想 "努力 地 “做 ”! 办 








- 不 能 “做 ”的 青年 芷 会 能 予以 和 济 上 奥 精 剖 上 的 帮助 
二 食 认 写成 ， 不 再 话 多 错误 ; 兴亡 海内 外 里 者 加 以 指正 ， 
同感 的 朋友 ， 如 蒙 赐 数 ， 无 任 获 凶 ,通讯 威 ， * 上 海 吴兴 同济 大 学 


沪 媳 四 轴线 疝 关 二 全 二 了 《下 三 第 天 月 一 2 昌 Si 局 


市 运 











汪 锁 十 三 期 


车 施 扩 大 器 之 靶 置 法 


吾 人 车 钱 ， 香 量 有 限 ， 如 开会 演 王 等 ， 均 宜 甘 言 钙 扩大 器 忆 提 大 香 量 ， 使 
速 近 可 并 ， 且 也 ， 庆 发 计 播 理 机 时 ， 荐 电力 梓 大 ， 则 调幅 级 己 前 亦 应 加 数 航 言语 放 
大 ， 有 疡 电影 灌 音 婴 片 ， 又 优 -- 不 有 言语 所 大 器 ， 锥 此 其 重要 可 知 ， 本 篇 特 将 其 装 
置 时 请 注 意 各 点 ， 以 及 实 降 装 秆 走 验 法 ， 披 露 从 合 ， 厌 众 起 研究 之 ， 此 善 亦 扰 称 电 
中 之 靳 事业 也 。 


本 篇 所 述 之 告 后 所 大 器 ， 因 用 记 阻 配合 ， 且 未 毅 配 以 强力 管 放大 ， 故 办 出 
香 旱 极 通 记 ， 香 量 杰 半 ， 必 太 之 感 备 有 凋 节 装 苇 ， 以 控制 发 声 轻 重 。 其 电源 至 用 交 
流 ， 侍 机 用 金属 办 隔 由， 抽 节 及 开关 ， 罗 可 装 芯 置 外 ， 则 外 表 简 单 ;而 使 用 便利 PP 


图 中 下 乃 调 幅 释 压 器 ， 或 名 核 大 释 压 器 ， 其 初级 竟 合 阻力 ， 宜 与 所 用 之 单 
侄 式 傅 整 器 阻力 或 捡 香 器 阻力 相近 ， 其 次 级 穆 圈 驴 不 致使 第 一 级 柱 栋 通 夫 需 度 。 如 
有 高 混合 阻力 之 拾 香 器 ， 则 可 直接 联 至 此 和 爸 压 器 之 头 "至 办 出 释 压 器 立 ， 其 初 
表 溃 合 阻力 可 等 庆 未 执 强 力 放大 管 屏 阻 之 一 倍 或 二 倍 ， 而 多 毅 旭 和 视 所 用 之 扬声器 或 
力 出 之 荷载 电阻 而 定 。 其 你 各 另 件数 值 ， 均 套图 下 详 址 ， 按 图 接 乏 ， 其 简便 可 扰 容 
效 述 奖 。 各 上 故 所 和 给 接地 和 线 ， 可 接 钛 金属 底 居 上 。 三 十 亨利 之 低 明 率 扼 制 乏 围 工 ， 因 
接 钛 整流 之 低压 乏 回 大 一 端 ， 故 使 用 时 ， 电 胡 特 伦 稳定， 惟 备 电器 “C6 不 应 联 地 入 
， 应 与 金属 底 怕 移 缘 之 。 


末 狼 一 全 强力 放大 其 空 管 ， 甚 内 志和 坊 R6 之 降 古 ， 接 了 Ts 之 痰 级 和 缚 圈 x 一 xx 
， 此 稼 圈 中 同时 供给 -24A 芙 窒 管 ， 但 34、 乱 傍 娄 式 ， 其 炊 条 与 工作 之 线路 完 公 独 


立 ， 故 亚 优 牵 理 。 此 机 所 用 之 电源 开关 ， 同 时 并 开 芙 窒 管 记 源 及 传 台 器 称 路 ， 或 抢 
香 器 称 路 ， 和 电源 供 给 之 开 并 装 锥 面板 合 ， 不 苗 俯 单刀 健 邵 式 ， 接 大 面 饭 前 之 单刀 刍 


拖 开 天 ， 左右 旋 ， 可 使 用 传 束 器 或 拾 昔 器 。 接 傅 瑶 器 与 抢 理 器 之 ABC 三 线 : 因 鼻 


电源 接 穆 相 近 ， 悉 有 诱 壮 作 用 而 生 交流 声 ， 故 ABC 三 穆 必 须 匀 合 业 用 金属 套 管 以 


隅 见 之 。 


分 压 电 阻 R7 ， 一 端 用 螺钉 钉 认 金属 底板 上 ， 一端 则 直接 认 整 流 合 电流 馆 ，” 
电器 之 正极 上 ， 鞭 如 此 旭 非 常 稳固 也 。 其 中 所 用 之 移 吉 接 头 寺 由 低 而 高 ， 至 幢 枉 电 ” 


历 约 乱 50 伏 腊 符 度 。 藻 量 习 凶器 RI 用 以 调整 发 言 息 激 山 称 电压 之 轻重 二 最 要 者 
使 其 性 入 释 副 之 电压 大 基 丙 电压 ， 己 旬 失 里 9 
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R1 
R2 
R3 R<4 
有 R5 
R6 
R7 


于 00 一 oceanios 
Loftin-White 直 接 配 合 放 天 器 
直接 配合 式 之 低 过 率 “多 
放大 ， 在 数 年 前 已 盛行 ， 惟 国 
内 用 者 不 多 。 此 不 之 糠 路 用 -- 
只 -24 作 第 一 般 低 放 ， 雨 只 小 
联 ( 非 推 挽 式 )-45 作 未 航 ，-24 
屏 极 与 -45 柱 标 直 配 配合 ， 贺 
中 各 数值 均 坦 明 , 自 装 极 便 ， 
装 成 后 可 用 庆 收 鞋 机 中 ， 亦 可 
用 从 作 拾 理 器 放大 。 生 者 者- 
试 之 固定 储 电器 劳 之 1,4 等 
数 ， 即 1mfd 等 。 低 过 村 扼 制 
入 圈 ， 展 可 用 30 享 利 者 。 





1 Mfd 耐 压 200V.。 

IT Mfd 耐 压 300YV. 

.02 Mfd 云母 移 缘 储 电 器 。 

3 Mfd 耐 压 500 V. 电 液 储 电 器 ， 装 置 时 天 与 金属 底 慨 纸 缘 。 

2 Mfd 耐 历 500 V. 电 液 储 电 器 。 

保险 攻 

低 肖 这 扼 制 图 ， 亚 美 4060 号 ，30 亭 利 60 稻 益 配 。 本 

500,000 欧姆 香 量 调和 凶器 。 

3,000 欧姆 工 死 特 。 

250,000 欧姆 .5 天 特 o 

250,000 欧姆 .5 无 特 。 1 
15,000 欧姆 3.75 天 特 。 全 

- 80,000 欧姆 ， 香 量 秋 凶器 。 | 
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电 加 曙 代 多 ]chinFsaio 
实验 强力 态 石 收音 檬 秽 造 法 es 


矿石 机 不 用 甲 电 乙 电 ， 香 质 又 好 ， 所 以 初学 的 最 欢喜 装 ， 不 过 其 最 大 缺点 
， 只 能 用 囊 简 一 人 收 生 ， 欲 公 之 专 条 不 朋友 大 家 豆 囊 ， 那 就 闪 不 到 了 ， 所 以 吾 们 要 
一 方面 音量 足 金 ” 一 方面 香里 清晰 ， 则 惟有 把 矿石 收音 机 和 与 强力 收 理 机 合 任 起 来 
本 籍 所 请 的 用 一 级 芙 空 管 电压 放大 ， 一 级 强力 放大 ， 香 量 得 是 天 然 ， 丝 不 如 用 来 复 
式 之 驶 区 ， 所 以 装 伟 便利 ， 成绩 不 会 不 全 好 的 。 

本 楼 婚 用 夏 石 作 检 波 ， 故 昔 质 是 十 从 清晰 的 ， 现 在 欲 加 大 香 量 ， 亦 可 用 高 


” 遇 达 放大 ， 亦 可 用 低 过 这 放大 ， 又 可 两 者 繁 用 ， 用 高 过 率 放大 时 ， 每 级 放大 侯 数 固 


然 要 比 低 过 这 放大 大 些 ， 且 装 吐 得 法 ， 呈 四 五 级 亦 不 致 失 贯 ， 不 过 此 不 饶 用 碳 石 欠 


， 波 ， 高 过 率 放大 就 不 能 过 大 ， 否则 矿石 与 触 针 间 发 生火 花 ， 夏 石 易 损 壤 ， 驶 本 机 荆 


欲 挝 提 疡 器 ， 旭 低 遇 李 放 大 更 亦 高 率 放大 重要 ， 高 率 放大 级 数 丛 多 ， 共 调节 手 


” 编 亦 意 繁 ， 以 此 种 种 ， 作 者 途 决 定 加 接 低 肖 率 放 大 了 < 


-至 低 过 奉 放大 有 用 电阻 配合 ， 磷 压 器 配合 两 种 ， 电 阻 配合 吉 童 清晰， 用 费 ， 
或 可 省 些 ， 且 用 和 接 村 码 极 芙 空 管 ， 效 力 亦 较 接 释 礁 器 和 需 大 ， 未 级 以 欲 核 出 之 理 量 
强大 ， 故 选用 强力 放大 管 的 。 


二 了 局 拾 音 吕 


握 二 : 

一 面 
三 Lz 刘 多 人 和 2 元 -31 权 
AN 昌 
全 次 史上 上 8 性 关 天 
县 级 8 光 三 上 己 ze 
C> 35e aa 
S 巡 沪 
让 人 4MF - 
Ca1MF 一 人 下 一 长 

而 | 征 5 和 帮 克 人 交 国 区 区 林 计 

本 4 拓 则 = 二 二 














些 机 稳 路 如 下 图 ， 其 屋 造 十 分 简单， 各 接 绢 以 能 避 娩 高明 李 配合 就 行 ， 桶 
极 接 多 及 仿 短 念 好 ， 做 成 合 低 尝 率 部 分 是 否 适合 ， 可 在 32 棍 极 之 拉 上 ， 插 上 答 昔 
器 喜之 。 至 基色 接 上 时， 当然 须 将 接 称 巴 先 刮 清 ， 用 极 高 度 之 化 钱 严 父 剑 上。 稼 圈 工 


” 在 雌 术 极 35 圈 处 ， 接 出 分 头 ”和 与 天 和 乡 同 路 同 缠 於 一 膝 管 上 ， 狠 近 配 合 的 。 


志 “ 收 埋 机 装 好 后 ， 甲 电池 息 空 管 上 揭 声 器 都 接 上 ， 不 过 接 乙 电 前 须 先 接 两 电 


“此 了 时 一 切 称 路 车 完 全 不 错 的 ， 当 乙 电 接 上 之 时 ， 必 发 生 『 的 各 J 声 ， 且 手指 氛 庆 32 


攻 空 管 概 上 ， 揭 吉 器 序 发 吕 汤 ， 若 有 抢 音 器 ? 则 试验 更 便 ， 以 之 插 在 J 插口 中 ， 
揭 声 器 就 傅 放 音 。 其 交接 天 地 绢 ， 将 开关 板 锥 址 工 之 不， 旋转 储 电 器 CI 就 可 收 广 
播 电 吝 ， 按 蕉 矿石 之 重任 ， 须 轻 轻 试 接 ， 过 收音 罗 度 最 大 篇 止 。 图 中 C5 C6 C7 篇 
1mfd 傍 路 储 电 器 ，C4 坊 4mfd ， 趴 兹 不 入 对 需要 ， 不 过 用 之 当然 更 好 。 


此 盛 所 用 的 稼 圈 ， 初 衣 约 用 26 号 双 秒 包 在 二 时 二 分 腕 管 上 粳 干 三 圈 ， 次 家 


与 初 级 相距 二 圈 的 距 龄 ， 用 同 号 称 缠 七 十 五 图 ， 中 心 分 头 在 三 十 五 圈 不 。 烷 时 可 先 


用 一 片 眉 板 袍 人 於 该 图 下 ， 则 狐 锡 时 不 致 措 及 痢 近 称 圈 "下 


甲 电 池 用 乾 电 及 茧 电池 豆 便 ， 不 过 用 营 电 池 划 可 大 电 再 用 ， 故 对 认 试 骏 者 
十 分 经 济 ， 且 钴 须 用 Rs 辟 闵 电阻。 如 用 两 瓶 落 电 趾 接 旭 必须 用 夫 或 十 欧姆 之 电阻 


Ra， 以 压低 之 。 此 楼 经 试 验 后 成 绩优 机 ， 今 再 将 至 机 所 用 另 件 开 列 如 下 如 族 位 


试 遇 后 ， 另 有 心得 ， 傈 希 赐 画 报告 ， 以 便 互 相 改 良 研究 


用 件 用 件 
L1 见 正文 工 插口 一 只 
CT 3017 号 340 MMF 可 释 储 电器 . 搂 揭 声 器 ， 天 地 和 线 用 接 黎 柱 四 只 
Gz 500 MMR 固定 储 电 器 100 号 三 时 采 木 刻度 从 
Cs :01 ME 男 定 储 电 器 SA 432 芙 空 管 


C4 4 MEFD 了 奎 压 200V. 固 定 储 电 器 V2 ”431 芙 空 管 
Cc5 C6C7 1 MED 了 耐 礁 200V. 固 定 储 电 器 Vi Az 用 200 X 式 忌 空 管 座 二 只 


R1 .2 MEG .5 无 特 木 底板 一 二 
R2 5 MEG .5 无 特 ， 2V. 警 电 池 一 中 
Rs3 10 欧 姆 可 释 电 阻 45V. 厂 雪 节 呈 


碳 石 一 志 106 号 分 稼 镁 一 只 ， 分 久 杀 二 枚 2238WX 2 两 电 二 只 
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之 由 造 法 及 较 核 法 必 


振 强 器 却 高 遇 率 电波 之 发 电机 ， 玫 器 轨 认 乱 凉 电工 作 ， 例 如 核 轩 收 理 机 修 


，。 度 ， 驴 及 核对 高 明 棕 六 圈 及 中 间 过 这 称 围 仙 造 是 否 合 法 等 均 使 用 之 。 惟 商用 之 振 漫 
。 器 价值 旺 昂 ;优良 者 非 数 千金 不 备 ， 本 篇 用 特 介 帮 一 只 便 放 自 装 之 振 强 器 ， 全 楼 所 
。” 费 不 过 数 十 元 ， 关 庆 婴 造 与 坝 核 方法 ， 襄 明 狗 求 详 汶 以便 人 人 可 以 坛 装 。 

需 合 於 业 你 家 使 用 起 见 ， 此 楼 构 造 ， 极 篱 简单 ， 捍 带 亦 甚 轻便 ， 振 漫 管用 - 
-330 ， 由 蓝 电 池 供 给， 基 无 电码 电源 项 婚 可 使 用 ， 即 所 用 乾 电 亦 极 节 省 ， 赤 核 时 其 
”便利 而 准确 ， 联 接 甲 乙 电 之 插 子 因 在 面板 上 ， 故 电压 高 低 ， 测量 颇 便 。 鞭 电 有 故 之 高 


低 ， 对 从 较 准 之 曲 粮 其 有 影响 ， 应 保持 其 电压 在 诛 有 之 数值 ， 而 须 时 时 测量 者 。 
此 振 误 器 基本 过 率 ， 包含 商用 之 外 差 式 中 间 遇 这 的 。 呐 空 管 同时 用 作 振 强 


: 蓄 以 福 漏 及 。 榴 储 电 器 自助 调幅 ， 因 其 副 波长 涂 多 ， 故 使 用 时 ， 可 己 届 和 节 ， 不论， 
中 间 过 率 ， 邹 导 高 之 中 因 过 率 与 广播 之 高 届 率 亦 可 使 用 。 核对 时 只 须 用 一 只 波长 旺 、 
，” 刻度 盘 已 经 核对 好 的 收录 机 就行 ， 若 未 经 核对 之 收音 机 ， 只 须 认 接收 电 训 时 ， 将 各 
。 度数 所 收 之 过 率 和 与 度数 答 成 一 各 亦 可 使 用 。 


星 杰 由 造 另 件 如 下 二 
10 时 长 ，6 时 高 ”5 时 间 铝 盒 人 寺 S 5 只 

.0005 直 乏 过 这 可 狗 储 电器 0 

” 精 币 刻度 稻 ( 用 氏 直 粮 过 率 可 玫 储 电器 ) 0 

音量 调节 电阻 3000 欧姆 二 天 

.0005mfd 固定 储 电 器 SA 

1.25 meg 桶 漏 -一 只 

和 式 局 座 一 只 
” 极 开关 肝 ME 
共和 省 3 SS / 四 只 

“ 狠 系 接 稼 柱 | 和 
1.5V 图 乾 电 有 
”一 30 芮 空 管 二 一 只 

十 五 欧姆 固定 电阻 到 -一 只 

”二 叶 径 晃 木 管 3 四 寸 

”三 十 号 刍 纱 包 乏 R 首 丰 这 
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所 用 之 铝 使 各 面 镶 有 不宜 用 坚定 之 金属 条， 用 螺钉 许 合 之 ， 风 每 面 可 让 由 
取 去 ， 以 储 换 接 电池 臣 其 他 另 件 。 面 板 如 以 美 胡 起见 ， 杰 可 浴 以 黑色 俊 深 。 皇 可 者 


人 ? 必须 用 直 粮 浊 率 式 者 ， 否则 ， 恋 核 称 不 能 成 直 稼 了 。 


_ 需 於 称 圈 此 不 址 不 引用 舶 来 品 ， 董 舶 来 品 笋 图 往往 矮 从 县 得 ， 匆 增 困 将 也 
o 工 施 道 李 自 .0005mfd 储 电量 配合 时 狗 乱 100 熙 器 遇 波 ， 弹 和 本 造 见 第 一 回 。 此 多 


圈 傈 用 三 十 号 公 纱 包 乏 多 统 四 百 图 ， 认 
久 圈 入 成 后” 即 在 其 中 央 分 出 一 中 心 粮 


” 稍 有 多 少 亦 无 妨 。 儿 圈 半分 三 层 用 登 | 


和 线 法 (Bank Winding) 和 绕 讼 觅 管 上 ， 稳 
图 排列 ， 今 用 数字 才 示 见 第 一 图 B ， 其 
价 部 分 完 人 至 与 此 相同 ， 可 按 图 绕 完 之 。 
旧称 圈 他 端 ， 再 用 同 号 绿 线 十 五 图， 以 
作 次 狼 而 连 至 输出 接 乏 柱 两 乡 圈 认 续 
定 合 ”可 置 认 石 幅 中 性 之 ， 久 防 讲 气 侵 
副 e 

按 上 述 方 法 将 线圈 绕 丰 和 后 ， 若 
所 配合 储 电 器 旋 於 最 大 度数 时 ”其 本 身 
遇 率 狗 息 118.6 蓄 史 过 波 。 普 通商 用 外 
差 式 最 低 之 中 间 遇 率 不 肖 '1830 芒 史 过 波 


第 二 图 需 面 板 的 排列 法 ， 面 慨 长 10 时 高 6 时， 正中 通 可 龙 储 电器 轴 必 ， 刻 昌 
度 竹 及 储 电 器 架 之 螺 休 按 原 物 打 腿 ， 其 你 各 另 件 可 见 第 一 图 。 芮 空 管 座 以 及 称 轿 ， 


( 基 这 等 让 司 为 . 


第 十 -期 


人 dr 





; 故此 儿 圈 所 包含 之 过 率 和 围 甚大 ， 喇 装 丰 铝 盒 合 稍 有 影 玫 ， 亦 钴 妨 蕉 工作 也 。 





( 女 三 年 闪 月 五 日 ) 


( 雯 亲信 国难 加 林 涛 ， 国 | 四 










均 架 於 面板 之 后 。 各 插口 应 与 面 牧 稻 
乏 ， 输 出 接 称 柱 之 一 与 面板 钨 篆 ， 另 
一 直接 旋 於 铝板 以 接地 稼 。 至 於 甲乙 
电池 ， 均 用 钢 片 来 於 锅 售 内 每， 网 
五 圆 照相。 公 机 的 黎 路 如 第 一 赂 斯 ; 
， 其 中 接地 的 一 符 乙 电 色 概 ， 一 篇 香 
量 调节 器 旋 支 片 :> 二- 估 可 绝 储 电器 之 
活 盈 片 。 以 此 天 页 照相 图 相 上 比较 已 
十 从 有明 隘 可 无 唐 多 述 < 


第 五 口 四 真 





”” 赤 核 时 先 得 借用 一 只 设计 息 好 的 收 香 机 ， 肪 之 接收 各 不 同 波长 之 广播 电 吝 
〈 槽 国内 庆 播 电 吝 人 未 应 用 品 体 过 制 者 ， 其 振 强 遇 率 不 免 销 有 套 炙 :但 照 交 部 规定 










不 过 千 分 之 二 ， 人 向 可 应 用 。 ) 芒 接 收 电 
之 过 率 与 盘 度 数 书 一 明 线 : 如 第 四 图 
o 然 全 再 将 收音 楼 天 笛 拆 去 ， 其 天 和 迷 柱 


一 EN 汉 用 稼 与 振 误 器 输出 之 赴 A 者 ( 见 第 一 图 ) 

全 EREEEPEERRERRERESR 

第 十 HE 站 ERNS 相 未 ， 而 以 走 .G 者 接收 音 杰 之 地 久 桩 ， 

本 和 全 全国 下 全 汪汪 | 后 册 和 省 抽 册 证 二 汪 让 和 
e 上 上 上 二 上 上 本 E 让 下 相同 | 误 吕 刻 度 角 或 收 井 杰 刻度 盘 时 ， 即 可 焉 










见 好 乱 个 倍 振 遇 率 的 振 温 二 》 ee 
防 核 法 如 下 。 


法 将 振 温 器 可 纪 储 电器 施 基 最 

大 度数 ， ”假定 和 150 度 o (〈 即 储 电 器 之 
。 路 励 片 完 双 旋 太 ) 而 将 收音 杰 刻 度 能 施 情 至 所 能 收 匠 最 癣 之 度数 上 ， 此 时 若 再 旋 香 
量 调 节 器 而 减低 声 绝 ， 北 稍稍 蛮 节 收音 


拍 海 器 章 | 度 娄 





AAA 
”机 度 航 ， 使 所 间 之 振 误 声 极 向， 而 纺 度 。 oo (第 四 看) 
位 置 极 准 ， 此 时 假定 所 得 之 盘 度 篇 87 度 人 
， 划 忆 第 四 图 而 知 过 顶 5693 普 独 连 波 ” 壬 o| 寺 
o 通 4o 中 日 
波 7o 中 HH | 1 
今 若 再 将 收 于 子 机 度 盘 旋 小 ， 划 5 导 寺 寺 寺 上 辐 当 时 革 2 攻 癌 
基 数 度 后 必 能 更 下 得 振 漫 声 ， 司 此 时 之 o io 2 有 本 这 守 ， 8 es 


烈度 般 通 位 蕉 70 度 ; 旭 下 第 四 图 可 知 此 

。 时 之 通 率 需 711.5 七 必 ; 芒 ?1 5 溅 593 得 118.5 次 史 ， 此 即 振 温 器 储 电 器 位 评 最 大 
”度数 (假定 150 度 ) 上 所 产生 的 本 身 过 这 ( 因 雨 痢 近 之 倍 振 过 这 相差 数 即 乱 其 原 有 遇 
二 珍 2 o 


上 述 118.5 ， 如 以 之 除 593 则 得 5 而 去 有 父 ， 故 知 此 数 间 不 十 俱 精 确 的 
。 ， 不 过 由 上 雨 坛 驻 ， 吾 人 可 知 所 收 到 的 振 温 声 均 坊 第 五 区 熏 第 六 艾 坟 倍 振 遇 李 。 以 
593 除 5 得 118.6 ， 久 118.6 x 6 得 711.6 与 711.5 相差 极 微 ; 故 结果 还 是 以 118.6 入 
。 振 温 器 最 大 数 之 本 身 波 长 ( 即 最 低 之 过 率 ) 轧 需 准 确 。 同 法 将 收音 机 刻度 盘 渐 次 诚 小 
， 示人 可 求 得 其 十 二 头 倍 振 连 率 ， 如 第 三 癌 150 度 之 继 稳 上 所 示 。 
”第 五 O 五 页 (十 三 年 夫 


二 第 二 答 






v 嘱 区 有 爸 萎 7 Chuire Redqio 
振 温 器 之 储 电 器 不 认 最 小 值 ( 堆 度 ) 时 ， 亦 可 依 上 法 同样 试验 。 部 收 生机 旋 、 

於 72 度 ，43 度 由 第 四 加 中 得 700 科 罗 过 波 ， 与 1050 赣 妓 过 波 相 减 ， 篇 350 次 史 过 

波 ; 郎 篇 此 时 之 本 身 肖 率 ， ; 其 二 次 三 灵 四 次 倍 振 过 这 ， 钧 蕉 图 三 全 

之 。 如 此 振 漫 器 每 隔 十 度 作 一 走 验 ， 可 得 多 根 直 粮 代 表 倍 振 迪 率 ， 且 因 可 爸 储 电器 

是 直 穆 遇 李 式 的 ， 故 所 得 各 和 粮 亦 成 直线 ， 若 我 人 在 试验 时 ， 认 收 香 机 检 出 下， 不 用 ， 

扬声器 而 用 略 出 电表 * 来 指示 ， 则 已 视 觉 代 匠 如 ， 粘 果 必 更 可 减 少 钳 距 而 准确 。 


FeTEIIE 双 TEA 


0 县 
EN 因 : :一 





设 理 人 再 欲 精 太 驴 核 ; 旭 更 可 岩 较 核 器 之 模 极 储 电 器 ， 雨 端 用 粽 直 接 联 之 
， 如此 划 振 如 器 万 芍 生 - 种 不 戎 幅 之 振 强 电波 ， 奥 广播 电 吝 同 在 收 埋 杰 中 成 哈 ? 试 本 
, 验 时 可 用 一 通 足 以 检 拾 广播 电波 之 室内 天 稼 ， 一 同 奥 振 汪 器 联 蕉 收 埋 机 Fe 例 若 此 于 
时 收 香 机 对 节 至 丙 电 训 ， 遇 率 710 萌 猴 ， 且 若 上 述 赤 核 稼 是 准确 的 ， 则 振 温 度 角 大 
78 度 1 中 度 及 134 度 时 ， 应 发 生 雳 差 * 之 独 副 声 ， 换言之 序 在 振 没 稳 路 之 三 次 四 


区 五 次 倍 振 遇 率 时 起 员 挛 声 。 共 处 电 吝 亦 可 同样 试验 ， 惟 于 较 试 验 千 直接 福 极 储 志 
器 之 称 仍 须 取 去 之 ， 则 振 温 器 就 可 作 试 验 的 用 途 了 。 贞 
输出 电表 一 Output 0 # 关 忆 erO Beat 7 
德国 查 溢 式 传 各 器 | 
了 每 只 洋 过 百 元 0 

调幅 变压器 廿 五 元 ， 

上 海江 西 路 三 二 三 号 亚 美 公司 嗓 理 、 人 


谊 让 - ( 妇 三 年 坟 月 五 日) 人 第 五 O 关 真 ， 












四 国 玫 就 辆 太 cunnRean 
允 回 互 威 矿石 机 装 婴 实况 wars 


在 第 七 期 中 ， 合 将 负 回 互感 矿石 机 的 概况 和 能 力 ， 向 诸位 季 告 了 ， 至 於 
” 驰 的 装 恤 情形 ， 同 婴 造 方法 ， 若 不 群 租 说 出 来 ， 过 是 对 於 别人 实验 上 ， 有 重大 的 影 
猕 ， 所 以 又 党 了 过 篇 稿子 ， 来 补充 上 篇 的 意 郑 ， 现 分 遇 造 装置 和 附 就 三 区 ， 将 一 切 
裂 造 的 实 允 一 一 过 三 收音 潍 的 配件 ， 除 矿石 和 钱 圈 ， 应 撩 自 造 外 ， 其 他 配 
， 件 ， 风 有 现 碟 售 品 ， 可 以 星 霸 选 则 ， 至 钛 忠 石 的 玩 仙 法 ， 已 汰 第 九 基 发表， * 息 者 可 
。。 岛 仿 对 ， 现 须 设 明 的 ， 就 是 禾 图 的 盘 法 。 

1. 十 一 等 兆 镑 和 揭 圈 做 法 … -紫竹 入 图 的 做 法 ， 请 参 图 合子 责 先生 所 手 欠 
电 区 门 第 一 册 ， 不 再 釜 进 。 





2. 旋 动 将 围 的 做 法 .…… 过 种 穆 图 分 副 肯 两 帮 ， 
脚 橘 ，， 毅 圈 的 做 法 ， 用 图 画 纸 裁 成 2 时间 其 休 ， 在 27116 时 直径 
:本 人 圈 永 必 上 ， 用 肋 水 黏 粮 成 图 简 形 ， 厚 多 1116 时 ， 另 用 二 

时 间 纸 条， 在 ( 甲 )( 乙 )( 丙 ) 三 砌 黏 线 016 时 厚 ， 在 雨 映 
中 顶 各 歧 接 御 钉 一 枚 ， 粮 的 对 尾 直接 违 亦 雨 征 如 庚 辛 ， 
又 从 中 心 对 并 两 也， 所 ) 耻 大和 这 友情 雪 径 :。 ，( 伙 ) 转 小 ， 等 的 旋 梧 姥 直 径 ， 如 第 


”一 国 。 双 惑 圈 的 做 法 ， 是 用 工时 间 纸 人 条， 用 2 时 间 
木 疙 ， 照 前 法 黏 绪 1/16 时 厚 ， 另 用 去 时 纸 休 在 两 端 
”各 秋 绕 116 时 厚 ， 骏 用 + 时 算 休 任 中 心 咎 错 1/16 叶 
， 厚 ， 如 第 二 图。 过 两 个 稍 圈 邵 是 黎 做 臣 蚀 ， 随 用 基 
” 糠 园 粮 如 紧 ， 等 咎 水 区 透 ， 即 将 蔗 线 履 开 ， 浸 不 铅 ， 
。 化 石 县 合 中 ， 周 转 反 复 ， 以 吸收 石 脐 饱和 鸭 与 需 度 RN 
“等 传销 痊 可 用 供 淡 或 中 国 闪 ， ， 在 四 的 训 外 面 ， 各 刘 漆 一 层 ， 等 读 落 透 ， 斑 可 绕 
ER 迎 ， 又 旋 栖 旋 脚 ， 傈 用 便 木 或 牙 骨 照 贺 

做 成 ， 如 第 三 圆 ， 各 用 法 笋 在 吉 圈 中 间 
相对 感 森 紧 ， 此 外 至 机 内 部 装 秆 实 死 ， 
如 第 四 图， 多 傈 装 在 浸 滩 石 凡 的 硬木 板 
上 o 
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( 泄 埋 由 洲 妆 让 国 耳 站 ) 


1. 天 粮 …… 傈 自 侧 的 单方 公 形 ， 长 各 四 十 五 中 ， 关 各 五 中 ， 东 南 高 三 十 中 ， 


装置 的 情形 “ 
一 一 至 放 至 部 收 井 机 
的 装置 ， 除 收 井 机 外 “ 
， 分 天 糠 地 称 避 入 等 
三 厄 装 置 ， 一 切 装 法 
的 ， 均 傈 自己 屋 计 ， 
和 普通 方法 不 同 ， 现 、 
在 下 面 从 作 三 段 吉 明 
如 下 : 


CE 村 有 


; 西北 高 三 十 五 归 ， 引 粮 甸 在 东南 短 渴 中 部 ， , 直 针 中 央 电 各 ， 惟 傈 振 端 环形 所 以 


和 几 本 人 能 收 任何 方向 求 电波 。 


.2. 地 穆 …… 先 照 普通 方法 ， 用 二 跑 长 园 岗 择 ， 全 接 引 术 ， 倒 入 地 面 三 中 余 
深 ， Rs 此 狼 所 在 地 


其 好 ;是 梳 训 混 ， 且 中 内河 床 四 二 五 尺 。 


3. 引入 线 …… 0 
乏 …… 天 也 本 和 


地 称 的 引入 粮 ， 是 我 自己 
想 得 的 定 整 流 式 ， 过 雨 杆 

引入 合 的 起 点 甚 低 ， 狗 
净 地 四 吸 ， 然 后 由 四 十 五 

庆 角 方向 ， 一 同 引 上 十 五 

喧 高 ， 在 屋 沿 下 ， 照 电 钼 

引 穆 的 装 法 ， 顺 屋 沿 装 成 

三 十 喀 长 主 时 间 的 平行 称 SR 
形 : 在 平行 稼 的 禾 点 ， 仍 


。 用 四 十 五 度 角 下 引 到 室内 ， ee 
长 十 二 归 ， 最 合 下 引 六 吸 ， 同 收 理 机 速 接 。 过 种 装填 是 数 和 引入 的 高 县 部 份 ， 能 1 


-第 士 一 期 4 十 二 年 -六 月 五 :By) 







注 洲 莫 洲 ( 国 出 中 ) 


兰 吉 








1 吸收 天 波 ， 如 同 天 牧 一 样 ， 至 於 科 引 部 份 ， ”是 借 地 磁 波 吸引 反 向 电波 的 能 力 ， 同 雨 





， 种 平行 虹 向 引 粮 相 成 相 消 的 作用 ， 来 减 少 地 糠 上 引力 ， 划 上 卉 加 天 可 引 力 。 当 天 波 
。 射 到 时 ， 除 天 称 外 ， 各 引入 的 横 是 部 ， 亦 如 天 穆 一 样 ， 成 需 天 波 的 储 流 部 份 ， 在 地 
。 移 司 委 上 的 地 波 ， 因 受 本 黎 所 收 舟 天 波 和 相 愉 下 行 的 天 稳 引 蕉 上 的 天 波 十 条 反 向 托 
， 抗力 并 傈 ， 钙 减 少 若干 能 力 ， 复 因 天 波 仙 流 部 份 其 大 ， 所 以 他 的 同 阻力 泵 大 ， 地 波 ， 
。 储 流 部 份 基 小 ， ，, 所 以 回 阻力 亦 小 ， 因 此 钨 御 志波， 由 天 稳 向 地 称 流 面 甚 吻 ， 芳 由 地 
。” 粮 向 天 粮 流 励 ， 就 遇 着 上 面 所 迹 的 种 种 阻力 ， 不 能 惕 流 ， 过 种 野 蔷 ， 使 交流 波 克 平 
人 可 用 路 简 在 引 穆 上 直接 融 得 低微 童 波 ， 一 切 币 博 如 
下 图 :5 




















附 说 一 -1. 釉 整 手续 …… 本 机 有 负 整 器 三 个 ， 有 相互 作用 ， 调 整 时 ， 有 正 
 ， 绸 和 反 调 雨 种 手 逢 ， 正 调 法 ， 是 将 C CT 服 开 ，L2 算 让， 先 将 C 绝 欠 旋 造 ， 优 所 收 
。” 电波 得 到 最 秆 篇 止 ， 然 僵 再 授 将 CI 旋 造 ， 以 加 到 最 绝 篇 止 ， 最 后 将 2 左右 旋 硬 
0 2 亦 以 加 到 最 约 塌 止 o 至 放 反 调 法 是 将 CCI 全 合 ，L2 横 平 ， 先 旋 副 2 :及 得 
| 到 最 闻 秋 减 塌 止 ， 再 将 CI 移 释 旋 开 ， 以 加 到 最 瘤 往 止 ， 最 后 再 将 C. 栓 终 旋 开 仍 以 
。 加 到 最 狼 篇 止 。 过 雨 看 轴 整 法 候 有 分 别 ， 大 闪 收 若 力 电 波 用 正 绸 法 ， 收 弱 力 电 波 或 
,和 速 方 电波 用 反 调 法 。 


2. 最 近 改 良 合 的 成 熏 …… 此 机 的 称 路 ， 自 上 篇 晚 访 时 止 ， 现 在 已 
有 一 间 多 月 ， 中 润 已 改良 数 灵 ， 最 先 因 篇 色 雨 彼 烈 娃 ”由 的 同 授 力 有 互 大 的 振 泪 发 
生 ， 影响 电波 时 高 时 低 ， 时 有 时 扰 ， 和 放 在 工 2 雨 端 各 用 二 时 径 十 上 凋 天 十 图 暴 网 轿 
一 校 * 作坊 乌 定 器 ， 效 力 颇 好 ， 特 选 坚 性 减低 。 复 风 秆 寿 究 ， 将 工 2 改 入 十 六 圈 ? 
。 另 作 二 呆 径 十 三 症 时 深 三 十 四 号 称 二 十 圈 的 蛛网 图 两 枚 ， 一 与 L2 穆 明和 Cl 盎 片 
连接 ， 一 与 工 3 的 未 端 同 囊 简 柱 连 继 ， 过 两 个 稼 较为 翌 在 工 2 两 端 相当 部 份 3 至 汰 . 
工 工 ? 各 沽 去 十 圈 ， 改 成 试验 ， 效 力 颇 好 ， 收 得 电波 香 浪 甚 高 ， 块 原 式 天 一 倍 ， 
而 且 钴 验 天 氟 若 何 或 天 入 如 何 找 吉 ， ， 均 可 籍 调 整 器 的 能 力 ， ， 得 到 最 高 香波 ， 理 量 活 
大 部 同 用 所 电器 坚 音 和 锦 ” 
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- 嘱 国 重 全 贰 和 Sa 
和 鞍 升 压 降 压 器 的 简便 法 


交流 电 无 乏 电 收音 机 ， 有 的 是 一 百 十 股 伏 进 迷 ,有 的 是 二 百 廿 伏 腊 和 进 乏 ， 
从 车 收 秋 机 是 一 百 十 伏 胶 ， 要 到 二 百 十 伏 脱 电 庆 的 地 方 去 使 用 ， 若 将 插头 搂 上 去 ， 
可 以 立刻 把 双 部 其 空 管 娆 十 。 所 以 要 用 过 释 压 器 将 电压 降低 ， 入 能 应 用 ， 假使 过 收 
香 机 是 二 百 廿 伏 觅 进 穆 ， 而 用 于 一 百 十 伏 股 电 源 ， “路 然 不 会 烧 壤 拓 空 管 的 ， 但 是 于 
收 得 成 棱 乱 劾 ， 直 因 志 源 不 兔 之 故 ” 又 要 用 进 种 殉 压 器 将 电压 升 高 ， 煽 郁 合用 。 余 
亦 业 你 研究 ， 实 验 所 得 ， 用 很 简单 的 方法 ， 构 造 此 种 变压器 。 普 通 构造 此 种 爸 压 器 
， 须 用 灶 球 二 枚 ， 见 第 一 图 ， 余 现在 所 构造 的 ， 是 用 一 枚 入 球 已 约 ， 见 第 二 图 。 


(导入 ) 





钱 必 大 小 及 伏 胶 圈 数 漆 包 粮 能 容 电流 数 ， 均 可 寡 看 问答 某 刊 第 十 二 ;十 三 
? 十 四 期 及 中 国 无 粽 电 第 一 知 第 二 期 汪 
例如 构造 一 只 二 百 无 特 ， 二 百 廿 伏 腹 ，- 一 百 十 伏 股 释 压 器 


包 乏 (用 亚 美 二 号 砂 钢 片 ) 
220V x 2.42 开 三 532.4 下 TL0V x 2.42 工 三 266.2T 
照 上 例 公 式 算 出 ， 波 缠 五 百 三 十 一 . 圈 ， 在 粮 到 二 百 六 十 天 .二 图 的 里 饼 
， 可 以 抽 一 儿 作 一 百 十 伏 膀 的 用 途 。 过 样 的 做 法 ， 可 以 省 去 一 枚 徐 款 ) 而 且 夺 于 经 
济 亦 合算 。 只 要 配 一 种 号 数 的 比 ， 已 交 可 以 ， 晤 不 经 济 吗 。 惟 有 差 涡 之 ， 过 靖 各 
位 指示 ， 这 是 很 感激 的 。 过 不 合格 的 供 献 ， 诸位 原 该 取 。 
《 辐 者 赴 ……… 此 乃 普通 所 称 之 f 自动 杰 压 器 JAuto- 0 - 漂 
( 溃 三 寿 关 月 玉昌 7) 第 五 一 O 黄 


nn 人 








电 园 加 音 区 MechwRadin 


狐 天 
和 加 哥 博 览 会 利用 光电 管 开 幕 
芝加哥 博览 会 ， 放 二 十 七 日 晚 八 时 十 五 分 开幕 父 。 其 开 肯 方 法 殊 和 奇遇 ， 蔷 
天 文 台 查 悉 四 十 年 翰 到 一 穴 之 大 司 星 ， 屋 蕉 昨 时 克 跑 ， 认 是 预 填 光电 管 蕉 天文台 二 


。”， 星 光照 射 该 管 哇 。 瑟 要 他 拒 目 屿 放 光 而 并 擎 六” 《 光 管 管 管 天 从 之 情形 请 大 
。 阅 上 期 本 杂 车 ) 


在 记 门 收藏 谨 据 匈 粮 电 之 轩 情 报告 

汪 我 到 度 沿 不 到 二 星期 内 我 过 流浪 的 直 魂 儿 恒 慢 着 前 途 的 一 切 ， 但 第 二 先 
”把 带 来 的 一 只 三 管 直 流 收音 岗 ， ee 
独 的 一 人 在 巾 违 与 引 你 和 和 的 出 秋之 徐 ,只 能 把 吉 泉 收 昔 机 作 我 的 局 停 了 ! 我 的 三 
下 ” 管 机 是 在 上 海 照 亚 美 第 六 盾 狗 本 装 的 ， :的 旭 必 玉 ， ” 长 是 一 英尺 关 五 英寸 高 四 
英寸 可 电 其 面积 的 小 了 ! 扶 窒 管用 RCA 二 三 O 〇 号 调节 储 电 器 容量 .00014 再 生 力 “. 
“用 .00022 调节 ， 短波 入 圈 三 个 薰 在 钨 用 的 趴 空 管 底 上 ， 长 波 从 二 百 公 尺 至 五 百 公 尺 
上 (实际 二 百 五 十 公 尺 焉 四 百 五 十 公 尺 ) 波 长 ， 是 线 在 三 寸 生 管 上 ， 绸 节 稳 曙 五 十 圈 二 
二 十 天 号 穆 ， 再 生 力 狠 围 弹 在 二 寸 佐 管 上 五 十 圈 三 十 号 笋 ， 另 用 庆 脚 与 短波 称 轩 可 绸 
二 换 成 绩 其 好 4 

我 的 天 入 是 装 得 很 好 的 ， 在 广 地 日 训 收 世 广 播 很 困 兄 ， 因 天 粮 炎 部 ， 中 央 
， 饮 耕 之 音 如 蚊 叫 ， 但 一 到 晚上 ， 情 形 就 很 好 了 :但 也 只 能 收 匠 三 家 一 是 JFAK 一 
本 ， 于 得 三 家 相 做 ， 都 能 放 揭 声 器 ， 中 央 电 台 最 清 构 了 ! 但 时 
” 常 受 大 氟 之 移 码 ， 一 时 甚 低 常 入 JFAK 援 亿 ， 但 时 间 是 很 短 的 ， : 闲 过 在 并 地 下 下 中 
” 央 志 成 策 非 常 之 好 就 是 了 上 


广 地 有 收 得 机 的 角 不 到 五 十 架 呢 ， 在 屋顶 上 望 天 粮 是 少 醚 了 ! 有 兹 家 日 洒 
二 医生 门 前 居然 几 有 揭 声 器 哩 ! 本 地 商店 装 的 不 到 三 家 了 ! 


站 机 人 史上 履 下 短 法 播音 很 好 但 长波 太 面 上 香 涉 能 到 ,小 来 能 





他 























但 很 怪 1 





广 门 中 央 银 行 短 波 扰 称 电 训 许 起 上 (五 月 匡 二 日) 
(本 刊 鸡 迎 此 考 稿 件 。， 轿 者 ) 


会话 = 二 年 六 滑 玉 有) = 第 一 抱 


4 和 se 








防 超 过 负荷 。 查 摧 空 管 特性 表 ，( 套 阅 中 国 优 化 电流 书 第 一 册 [ 芮 空 管 之 特性 山 知 该 





IE 
设计 低 过 率 放 大 僵 收 车 机 之 要 点 中 


邻近 放大 中 空 管 原 旭 ， 凡 加 入 之 福 电 故 释 励 峰 高 ， 不 得 昌 出 应 有 之 丙 电 三 
; 否 旭 柱 极 装 生 和 电流 而 臻 失 芮 ， 故此 不 筑 用 之 两 电压 至 少 胞 有 四 伏 胸 ， 或 稍 增多 以 王 










贯 安 管 党 用 负 坟 伏 觅 丙 电 时 ， 屏 电压 可 用 九 十 伏 觅 。 至 两 电 胜 亦 可 由 两 电阻 之 降 感 





代 之 ， 在 问答 莹 刊 第 445 
十 一 期 四 〇 从 页 [ 交 VE 

流 电 源 分 压 电阻 之 芭 

计 」 -一 文中 伴 币 咒 明 忆 

.此 处 以 屏 极 电流 公 

.0035 从 配 除 两 电 6 伏 用 

胸 ， 故 两 电阻 赵 1700 过 

欧姆 e 攻 

车 上 述 计 算 
， 改 需 电阻 配合 ， 设 (第 一 : 贺 习 





放大 管用 -45 ， 低 明 远 
率 放大 未 角 芙 空 管 乱 -40 ， 检 波 屏 杖 上 得 以 利用 之 低 遇 率 电 礁 罕 乱 一 伏 觅 ， 试 届 计 
低 过 率 放大 。 瑟 

因 用 电阻 配合 放大 而 得 之 趴 空 管 放大 傈 数 篇 


Re 荷载 志 阻 
芙 空 管 之 标明 放大 傈 数 x 大 各 电 阴 十 厌 村 生财 沁 
例如 用 -40 式 芙 空 管 ， 其 规定 荷载 电阻 篱 250,000 欧姆 ， 由 凌空 管 特性 表 可 查 得 二 
-40 屏 极 交 流 内 阻 乱 150;000 欧姆 “放大 傈 数 需 30 ， 是 以 实 得 之 放大 傈 数 "得 了 

3 30 x 一 人 = 三 18.8 . 浊 
250,000 上 150,000 -于 
因 -45 丙 和 电压 乱 五 十 伏 腕 ， 改 柱 极 需 电压 家 释 盔 可 过 五 十 伏 胸 ， 如 电阻 

交 历 比率 符 一 ， 则 -40 式 其 空 管 所 需 琉 丰 之 电 礁 举 ;入 浊 





之 忆 豚 仪 篱 .5 伏 腊 ， 是 以 必须 另 载 一 级 之 放大 也 。 但 照样 再 增加 一 级 ; 其 电 压 率 之 三 
放大 移 信 将 入 18.x 88.8 等 从 354 ， 与 5 = 100 之 正则 放大 倍数 ， 相差 过 大 不 过 
孝 用 此 凌空 管 而 另 加 屋 计 ,各 觅 浊 载 ， 则 其 功效 亦 .楼 ， 且 埃 度 亦 乱 夫 加 ， 屠 余 
不 信 ， 请 伴 下 文 。 RS 
第 十 二 期 ( 征 三 年 坟 月 五 日 ) 第 五 -二 页 


Ge 到 本 一 和 人 ee 站 二 Sa IE 
人 io 二 WE 世 人 下 、 Fr 2 





-由 车 空 管 特性 表 查 得 -40 式 芙 等 管 ， 有 两 种 工作 情形 篱 - 


两 电压 降 
一 1.5 





放 


(国外 跨 ) 





参阅 第 二 图 吾 人 得 决定 上 十 种 工作 情形 ， 究 用 何 杆 。 蔡 此 不 强力 放大 管 桶 标志 豚 眠 
用 五 十 伏 觅 ， 末 角 低 遇 率 放大 权 极 必须 用 2.66 伏 脱 ， 而 权 极 之 丙 电 故 ， 亦 应 有 2.66 
三 “ 伏 觅 以 如 失 芙 ， 故 丙 电 用 负 3 伏 胸 乱 合宜 。 teaeuasew ea ” 桶 
。 标 电 历 震 










-人 = 14 伏 股 

“ 故 丙 电压 可 用 负 1.5 ， 屏 极 电 压 用 135 伏 觅 也 。 不 过 如 此 发 计 ， 车 以 上 述 俭 波 屏 极 
之 核 出 有 用 低 遇 电压 .5 伏 腹 ， 加 状 第 一 级 桶 极 而 无 他 法 以 减 小 之 ， 旭 在 强力 放大 
” 梧 极 上 之 电 历 罕 ， 将 入 
泛 检 波 屏 标 交流 电压 x 放 大 想 倍 =.5x354=177 伏 觅 ， 

“其 失 深 之 大 ， 将 不 可 收拾 奖 。 今 欲 通 合 上 述 之 条 件 ， 仍 利用 5 伏 胸 之 电压 赃 ， "而 入 
人 ， 旭 其 放大 炉 倍 惟有 


5 0 o 


” 圣 此 每 级 贯 空 人 本 10 ， 则 麻 闪 侨 。 六 全 级 放大 10 倍 ， 两 级 遂 放 大 
| 倍 也 。 今 再 改 释 每 级 所 联 之 负荷 电阻 ， 以 10 而 代入 上 式 篱 
这 10= 一 荷载 电力。 >x 80 
人 耕 坊 电阻 十 150.000 
“ 序 负 荷 电阻 入 75;000 欧姆 ， 每 级 之 放大 低 数 求 得 需 10 ， 上 有 二 浊 浊 人 和 










未 入 二 中) 已 着 本末 去 文 沾 沽 过 大半 是 但 全 可 5 种 之 友人 大 和 后 Q 
 ， 收 香 机 各 部 所 用 电 豚 之 一 傈 作用 ， 疯 此 不 钨 小 裤 ， 有 号 则 对 从 高 尝 率 与 天 入 部 之 
琶 计 》 Claek ” ( 完 ) 

















II 
声 惠 器 we 


全 全 全 三 兴 污 
0 种 类 及 构造 ( 炉 ) 
(2) 牢 遵 单 体 及 摩 控 式 扬 声 器 
此 种 扬声器 ， 现 时 已 渐 见 移 中 ， 丝 略 述 数 种 如 下 : 
爱迪生 式 〈Edison Loud Speaker) 
隆 ” 允 生来 人 悦 克 式 〈Johnsen Rabhbek Loud SpeaKer) 本 
宝 ”和 白 路 式 〈Barlow TIL5 远 SpeaKer) 
卯 ” 绅 来 妈 风 式 (Frenophone Loud Speaker) 


路 


( 子 ) 爱 迪生 揭 志 器 一 一 此 器 之 原理 ， 傈 爱迪生 所 发 现 ， 分 金属 物 幅 与 电解 
物 间 之 摩 氛 率 ， 随 电 流 之 大 小 而 释 化 。 根 据 此 原理 而 造成 之 扬声器 如 第 十 七 图 所 示 
“ 装 云 峡 薄 片 M 礁 箱 口 ”中心 装 习 
一 自 金 片 C， 一 端 压 於 圆 条 AE 一 
: 圆 简 上 时 以 锁 化 鲜 〈 易 放电 解 
之 溶液 ) 测 漫 之， 白金 片 与 装 加 
简 之 钱 架 接 基 办 丰 电路 上 ， 旋 恒 
欣 手 W， 则 圆 简 亦 因 之 而 旋 乔 。 
图 简 旋 赎 时 ， 因 白金 片 评 圆 简 间 
之 摩擦 力作 用 ; 使 云母 片 移动 而 
向 内 凹 o 当 志 流 通过 时 ， 则 摩 护 
力 之 大 小 ， 随 电流 之 台 弱 而 正比 


JJ 肥 与 请 洪 因 之 天 归 
CS 委 乱 人 攻 和 < “区 委 必胜客 因 记 芝 动 而 过 村、 的 


到 


引 下 |[ 乡 

故乡 
乡 
坊 
乡 
乡 
乡 
乡 
乡 
4 
乡 
MA] 

-内 
人 
9 
乡 
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乱 时 时 油 温 圆 简 起 见 ， , 另 装 一 轴 G 2 G 上 装 一 吸水 滚 简 R ， 和 G 朝 压 下 时 
， 则 污 测 没 太 钠 化 钙 深 波 工 中 ，G 轴 向 上 时 ， 则 沪 简 R 奥 图 简 相 镜 一 次 。 这 
者 配置 得 宜 ” 则 此 种 揭 声 器 所 放 之 昔 ， 亦 可 供 一 大麻 之 用 ， 本 刘 主 ， 
且说 用 肝 ， 须 情 勋 撕 手 ， 故 现时 已 不 通用 。 











第 T- 期 、 (下 三 苗 天 月 天 二 








鲸 到 伍 司 4 ChinvsRedio 
生 ( 泪 ) 静 生来 倍 克 揭 声 器 一 一 此 种 
揭 吉 器 傈 利用 定 章 体 之 电 黏 性 (Electro 一 
adhesive effect)o 转 简 形 千 章 朵 百 ， 装 认 
” 吉 上 ， 以 电 面 机 情 矶 之 ， 其 方向 如 第 十 作 
图 中 所 示 。 简 中 国 以 金属 带 h 用 绰 千 SS 
， ， 拉 住 两 端 ， 简 内 秽 以 痢 体 II。I 和 与 工 上 
二 ， 接 以 电流 ,电流 大 时 ; 工 生 联 之 黏 力 天 
; 故 S 帘 拉 长 电流 小 时 ， 夭 力 小 , 故 S 

”六 短 ， 若 S 卡 次 一 还 晓 ， 即 因 拉 力 之 大 小 
而 庆 胡 成 内 





如 第 十 九 图 瑟 篇 牢 潮 体 ,I 乱 金属 带 ，II 起 道 幅 ，f 入 缠 筷 ， 用 以 拉 肾 金属 
带 ， 带 之 彼 端 ， 阮 留 瑶 器 唱 头 
薄膜 相连 ， 电 路 中 计 有 70 V 
之 电池 ， 殉 压 器 浆 航 稳 转 等。 
琶 压 器 之 初 役 称 园 ， 则 与 傅 亏 
器 及 小 电池 相连 ， 爸 压 器 之 比 - 
例 基 高 ， 故 工 I 上 所 得 之 电压 
是 大 ， 调 准 和 电池 之 电压 ， 使 提 
二 如 器 能 在 特性 曲 坟 之 通 定 点 工作 。 。 曲 萄 如 第 二 十 图 所 示 。 在 此 贴 工作 用 ， ， 电压 之 爸 - 
。 旺 不 大 ， 拉力 之 网 化 甚 巨 ， 所 以 放 瑶 宏大 。 且 此 部 曲 称 ， 毫 无 痔 曲 ， 是 以 电压 释 化 _ 
。 届 拉 力 天 小 成 正比 ， 放 童 亦 可 驶 失 芙 之 呈 。 除 利用 留 声 器 唱 头 作 放 昔 器 外 ， 其 他 放 
。 和音 机 件 无 一 不 可 利用 ， 此 种 扬声器 ， 所 发 生 之 拉力 绚 大 ， 能 到 用 重大 腊 片 * 可 不 用 ， 
川内 而 区 出 悦耳 竖 音 。 





] (人 D 白 路 扬 荆 器 一 保 秆 外面 形 守 才 条 (如 石 印 用 之 石 ) 站 水 绢 寺中 而 成 
， 浮 钛 水 银 中 ， 仅 有 一 部 份 生 水 银币 接 角 ， 糊 锡 佐 饼 平 二 
”并 体 而 上 ， 搂 艳 香 电 有 吸 锡 傣 及 水 银 间 ， 则 因 静 电 才 过 沈 化 ， : 年 于 笨 改 生 扬 刘 而 成 


3 FE 站 汉王 CN 全 第 -一 答 









关 倍 数 生 两 航 低 遇 率 放大 器 相等 。 第 廿 二 


密 鲸 曙 俐 和 


天 。 若 礁 竺 寻 央 中 疆 一 小 孔 ， ) 则 年 前 删 向 下 了 时 ， 油条 水 银 面 间 之 全 所 攻 这 出 玖 生 
毅 否 。 此 种 揭 击 器 用友 雨 管 机 上 颇 朋 宜 ， 其 艇 造 如 第 凸 一 贺 。 


(而 ) 弗 来 友 风 扬 部 器 一 此 古 扬 
部 器 构造 新 奇 ， 乱 勃 郎 氏 之 新 发 明 品 ”不 
独 能 释 电 能 短 疡 香 ， 旦 具有 放大 作用 ， 放 


图 访 明 该 器 之 构造 


G 需 玻 璃 转 般 : 径 约 七 时 面 榴 光 
滑 ， 人 
10 转 " 


” S 和 起 钢 输 ， 径 约定 时 ， 钢 输 之 上 
面 ， 有 一 钢 疆 W， 绎 接 从 丽人 简 膜 片 上 。 鲍 





栓 之 下 面 ， 黏 有 条 皮 ， 遂 旺 G 相 接 轴 ， 故 路 简 模 片 振 田 时， 橡皮 瑞 玻 戎 能 ， 相 昌 而 下 


成 坏 。 惟 钢 输 与 玻 瑞 秀 间 于 





第 ,一 和 有 风 伟 束 调 准 须 极其 正确 ， 和 否则 发 香 
不 佳 。 攻 
钢 轮 之 上 另 有 二 和 粮 
一 端 屡 至 喇叭 上 之 膜 ,一 
加 组 六 有 前 入 ,以 市 访 


力 。 


同名 须 十 分 清 深 ， 不 得 销 有 油 省 ， 宜 用 其 保 推 之 。 钢 办 奥 情 级 间 之 肛 力 改 
伙 时 ， 所 放 南 香 ， 每 见 本 





失 贰 ， 但 实际 决 无 此 夺 -全 
如 潢 也 。 
一 
《 待 鞠 ) 
第 十 -期 ( 世 三 年 六 月 五 日 ) 





村 Sa 和 





嘱 园 本 感 任 大 chnwReaio 
高 肖 奉 放大 器 
“ 调 季 各 圈 之 设计 四 


多 式 第 二 全 章 忆 
汐 调节 尹 轿 中 的 各 种 损失 

昔 机 如 一味 将 选择 性 增加 ， 而 兹 不 用 别 种 装填 ， 则 以 章 界 波 放大 而 论 
。 低 过 率 的 高 理 节 就 不 能 时 出， 过 是 不 相宜 的 。 但 笛 节 稼 路 中 的 电阻 ， 纺 以 态 低 则 震 
人 敏 诬 仿 好 ， 故 实际 使 用 上 扰 论 收 理 机 的 露 敏 度 和 调 讲 各 路 是 否 电 压 最 大 ， 以 及 能 否 
。 ”得 着 相当 的 露 敏 度 ， 均 用 初 丈 两 调节 电路 配合 的 这 近来 调节 的 。 不 过 过 种 谐振 电路 
。 ,中 宜 减 小 电阻 ， 兹 不 需要 金 质 银 质 的 遵 线 来 减少 阻 率 ， 亦 不 一 定 杰 缠 空 心 的 牧 轩 
旦 “， 不 奥 圆 简 或 支持 物 相 贸 ， 亦 不 必 将 线圈 晤 起， 以免 与 金属 相近 也 。 过 种 意 想 若 施 
““ 吕 实 用 ， 所 费 之 价值 ， 或 不 能 俩 所 得 之 结果 。 平常 在 很 多 试验 训 可 证 明 ,高明 李 配 
“合围 以 蓝 移 式 或 圆 简 式 坊 最 有 效 。 煌 则 可 用 二 十 号 至 二 十 六 号 ， 长 度 与 直径 之 比 
2 以 2.5 倍 篇 最 相宜 ， 请 看 第 二 图 不 过 吉 种 规定 亦 不 一 定 ， 亦 有 极 大 伸 短 ， 而 不 
影 澳 线圈 效力 者 ， 实 际 上 用 的 比例 ， 跌 小 至 0.75 效 力 亦 很 好 。 平常 因 乱 要 妈 容 起 见 
。 : 粮 圈 直径 亦 有 用 一 时 左右 的 ， 所 绕 之 钱 ， 大 都 用 洪 包 。 


直 汽 需 分 依 轴 笠 志 再 记 动 
仿 情 形 0 Re 
















加 ) (两 ) 坊 ) 
(第 六 图 电流 通过 洲 米 情形 ) 
在 收 和 机 中 ， 探 用 .00034 mfd 之 可 移 傅 电器 ， 和 欲 楼 收 广播 波长 ， 圈 数 急 “ 
“一 百 左右 ， 卷 时 灯 圈 双 不 能 太 长 所 以 用 三 十 号 铜钱 来 绕 的 。 过 种 法 入 中 然 盘点 ， 
。 下 经 巍 小 一 点 ， 但 效力 允 从 佳 此 外 则 因 短 现在 收 鞋 机 做 得 都 很 紧 姿 ， 各 部 牧 转 距 
内 必 定 很 近 ， 很 容易 发 生 配合 作用 ， 则 用 金属 隔 此 恕 以 解决 之 。 

习 独 围 中 高 过 率 电流 ， 绝 肖 电阻 的 捐 失 ; 奥 直 流 作用 而 生 的 匈 不 相同 ， 才 种 
多 团 的 损失 平常 均 余 合 篇 一 ， 以 交流 电阻 损失 计算 之 。 汞 且 计 算 上 时 须 以 某 过 率直 标 
七 ( 女 二 年 六 月 五 日 ) 2 



















淮 ,有 了 过 种 损失 之 后 ， 圳 节 条 路 台电 流 尼 减 小 ， 作用 与 划 包 和 烷 路 囊 放 了 一 候 电 有 阻 ， 
一 梯 ， 故 必须 加 及 留意 ac - : 刘 
上 壕 损 失 的 二 种 ， ， 名 需 集 入 作 用 * ， 命 名 的 意思 ， 因 得 高 角 李 电流 经过 闵 
图 上 时， 电流 仅 沟 过 性 称 的 所 篆 ， : 其 蒜 面 各 因 之 减 小 ， 电阻 当然 加 大 了 。 当 丰 流 更 绝 
过 导入 蛙 ， 各 种 电子 在 断面 积 中 分 念 均一 ， 在 潮 称 中 心 所 通过 的 电流 ， 与 通 壹 稳 “ 
扩 一 样 多 如 第 六 图 ( 甲 )。 当 高 过 李 四 流 经 过 道 称 时 ， ， 旭 在 遵 入 四 尝 产生 一 个 忽 涨 忽 3 
寿 的 磁力 乏 园 。 按 偷 氏 定律 举 ， 在 乏力 中 心 必 能 生出 一 反 电 压 *##* 抵 制 原来 电流 ?不 
使 他 通行 ， 光 其 在 每 中 巡 率 电流 在 过 点 的 时 候 ， 确 场 的 终 品 念 大 ， 而 过 种 反 电 爵 仿 
增加 。 现在 道 迷 的 忠心 ， 锥 围 的 磁力 营 当 较 兆 竺 乱 多 ， 反 电压 自然 较 渴 炉 乱 大 ， 故 
中 心 的 电 沪 自然 较 按 系 者 篇 小 裔 过 牵 是 增加 了 ”于 友 础 场 的 构 盔 更 其 加 快 ， 反 电 
灰 更 陆 之 增加 ， 遇 李 快 至 一 个 程度 时 ， 和 精 果 使 电流 多 章 称 处 恕 流通 〈 请 看 第 天 圆 乙 
再 ) ， 狐 训 当 基 包 流 面积 衍 佛 双 是 减少 了 。 换 句 话 悦 ,电流 过 考 乏 断面 积 是 减少 ， 
蚀 阻 当然 增 大 ， 由 此 吾 个 可 以 推 知 明 李 念 大 时 ， 集 朱 作 用 亦 念 大 。 有 时 巡 这 过 大 之 
针 ， 则 因 往 道 称 中 心 对 认 传 电 完 全 不 起 作用 ， 齐 出 与 否 对 庆 有 效 面 稿 世 无 减少 电 。 
阻 汞 纸 卉 加 ， 所 以 以 同一 重量 的 金属 做 一 个 实习 潮 称 ， 不 如 把 中 心 的 金属 省 下 来 ，” 
补 在 沈 称 使 用 ， 做 空心 潮 称 的 成 炳 篱 佳 。 此 种 集 牛 作用 ， 因 篇 粗 粮 供 葵 电流 的 所 称 “ 
部 分 ， 上 比 转 夕 用 的 枝 干 需 小 ， 故 仿 电 不 能 如 得 灶 短 多 ， 集 店 作 用 亦 大 。 现在 有 一 种 
人 不 过 二 
便 值 较 普 通 者 称 需 中 演 
在 基 稻 收 座 揪 没 长 500 至 1500 间 因 志波 ) 集 诊 作 用 旭 丰 名 大 ， 不 必用 | 用 
三 秩 的 讲演 ， 不 过 当 用 在 短 没收 香 机 时 ， 则 其 昂 功 效 。 亚 基 氮 普 横 的 项 婵 攻 转 ， 普 
通 以 钢管 ( 如 第 六 图 丁 ) 或 局 铜 休 ( 第 六 图 成 ) 做 的 。 
此 外 在 高 遇 李 郧 噶 称 路 上 ， 倚 有 其 他 - -种 损失 ， 由 朝 历 的 磁力 车 而 起 的 ， 
名 篱 温 流 十 损失 ， 齐 弥 的 直径 仿 大 此 征 捐 失 仿 大 。 运 芍 电 阻 的 提 失 ， 人 
到 
1 
洒 









亦 仿 加 高 ， 其 加 高 之 数 须 钢 迷 圈 的 形状 与 章 综 大 小 而 城 的 。 璧 如 用 二 十 八 号 狼 包 狠 
糙 在 三 叶 直 径 圆 简 上 的 称 团 > 诱 半 三 百 关 享 利 。 吾 仙 用 直流 钢 得 电阻 坊 3.15 欧 姆 
2 用 500 效 森 过 波 ( 夫 百 公 尺 ) 电 流 。 测 得 电阻 篱 6 欧姆 ， 1000 启 回 遇 波 上 用 〔 三 百 公 ， 
玉 ) 铀 得 塌 十 欧姆 "1500 六 坎 遇 波 ( 二 百 公 尺 ) 乱 十 四 欧姆 。 叱 人 苏 如 必 金 屋 隔 风 器 皮 
， 划 由 粒 圈 的 碳 力 萄 作用， ， 隔断 器 上 亦 要 多 出 -种 涡流 捐 失 ， ， 此 种 损失 容 和 后 说 壕 。 


Skin effect. “# 本 TBDZ?B 工 8W 关 关 关 ee 有 所 于 十 也 ddy Corrert “( 待 掺 ) 


第 十 二 其 证 郑重 让 生生 天 太 








9 
短波 机 天 糙 之 设计 


电压 错 泛 制 (十 
业 你 家 所 最 常用 之 短波 天 粮 ， 乃 台 根 电 历 陵 渤 式 ; 普通 又 名 之 下 徐 伯 林 “ 
“ 式 。 站 构造 以 雨 蛮 整 式 之 俩 很 ， 联 人 部 志 天 称 一 端 ， 著 履 志 式 天 线 ， 皮 不 洽 其 泣 节 
至 本 身 波 县 或 多 欢 波 长 ， 其 雨 端 概 翅 电 三 最 天 之 不 。 而 发 射 机 位 认 天 入 之 未 端 咸 ， 
用 此 式 天 粮 尤 需 便 利 。 此 天 称 之 长 度 ， 仍 可 由 前 述 公式 计算 ， 至 伍 入 每 根 乓 度 狗 入 
0 



























































浊 1750 到 C 3500 6 晶 | 7000 下 妨 洁 的 KC | 28000 KC | 九 

对 大 狗 长 度 ( 吸 ) (160 MI) 《80 NM ) | (40 My) | (20 MD) (10M)- 图 大 

书本 出 蓝 三 :| 二 北 意 | 丝 或 惠 | 不 

甘 芭 9g0 党 昌 尖 3 巧 让 或 串 从 浊 

.60 兹 | 汪 率 站 站 全 间或 串 | 站 学 

本 | 居 半 

义 节 

泪 二 

本 可 阅 

引 主 “ 串 ” 公 调 盘 串 联储 巷 器 ，“ 臣 ” 保 油 季 下 陪 器 电器 (.… 0) 不 -- 定 : 

四 分 之 一 波长 单数 倍 或 人 分 之 三 波长 ， 则 用 串联 储 电 器 调节 ， 若 每 根 长 度 稍 短 庆 二 

“分 之 一 波长 时 ， 则 用 六 联 倘 电器 调节 ， 第 九 圆 至 二 三 图 ; 表示 赣 联 串 联 及 混合 调节 

" 至 徐 丛林 式 多 稻 波 长 彼 遂 用 之 电 胜 储 渤 天 乏 之 情 造 , 扒 十 二 图 内 亦 表明 之 。 

攻 此 天 乡 杯 身 波长 需 3550 敬 史 迪 波 ， 但 3500 至 

洒 .3600 雇 史 明 波 光 可 使 用 之 ， 因 调节 3500 次 软 过 波 时 做 

允 ”多 稍 短 拓 四 分 之 一 波长 ， 故 只 须 调 季 冰 联储 电器 。 党 调 

弹 区 至 7000 及 14000 获 吹 遇 波 ， 或 至 28,000 世 霖 肖 波 上 时 
攻 ， 划 革 科 串 联储 志 器 。 “加 中 Cl 及 ca 可 用 00035 或 

区 00035 MEFD 。 ; 
本 徐 伯 林 天 乏 之 侯 粮 ， ,最 重要 入 租 其 不 条 (十 能 
狠 长 度 须 聊 宝 相等 ) ”而 天 粽 赤 应 有 准确 有 长度 ;以 澳 合 


所 要 之 基本 过 率 。 侯 稳 中 所 搂 电 流 才 之 表示 ， 北非 歼 定 
二 第 大 方 五 用 RE 第 一 和 睹 
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站 fn SEE 
打 生 5 





人 1 人 TO 


业 加 有 合 区]chin: 二 和 








表示 天 称 工 作 之 和 良 仍 ;而 有 时 接 庆 电流 节 弟 ( 印 电压 束 ) 
; 补 能 见 极 小 之 电流 也 。 此 种 情形 ， 当 关节 部 管 普 聊 式 个 
” - ”或 估 电 入 近 认 二 分 之 一 波长 倍数 时 每 多 和 明之 。 不 过 7 
和 策 称 之 两 志 才 ;其 数值 相等 ， 则 塌 两 禾 可 新 定 得 平 儒 C FE 
“如 不 平衡 上 时。 两 表 电 流 不 相等 ， 其 葡 射 电力 亦 受 损失 二 

。 至 庆 你 德 徐 伯 林 天 乏 之 构造 ， 奥 下 迅 双 称 制 天 称 相 同 攻 网 二 本 
) 做 下 群 之 "- 上 交 
2 二 和 2 


。 电 旋 奥 电压 傅 渤 式 天 称 之 届 节 法 均 相同 ， 要 之 在 发 射 过 率 稳 定 而 及 出 之 
电力 最 大 而 已 。 以 前 各 和 丁 天 粮 凡 在 苦 节 串联 储 电 器 时 ， 厂 联储 电器 容量 着 先 施 由 大 
最 小 数值 ， 发 射 机 则 调节 至 所 需 波长 ， 以 天 牧 振 漫 称 路 生发 射 机 输出 壤 路 配合 之 ， 
自 此 再 将 串联 笛 电 器 渐 式 由 最 大 渺小 ,直至 天 入 回 路 之 高 尝 率 电流 表 自 屏 极 份 电流 
表 至 最 大 乱 止 此 时 若 发 射 机 葛 停 止 振 温 或 电 瀛 表 有 两 便 大 数 时 ， 则 配合 程度 必须 

人 
 ， 饶 经 调节 至 最 大 数 人 
-第 若 引 射 机 傈 自 肛 式 者 ， 
则 串联 储 电 器 容量 1 可 
再 旋 屠 增 加 ,至 电泳 帮 
二 之 数值 降落 六 分 之 十 五 
加 乱 度 。 若 效 射 机 傈 振 误 
一 放大 党 制 ， 则 电表 仍 有 以 
保持 最 大 数 需 佳 。 至 放 
大 节 茧 税 备 电器 ， 其 于 
精 亦 奥 前 相同 ， 只 傈 将 于 





ost 
有 小 处 :而 将 阔 隐 储 电器 “本 


GE 合格 由 天 沽 小 ? 此 蛙 蚀 电 帮 线 洁 

电表 之 数值 其 小 2 知人 于 
、 ”可 大 屏 三 梳 太 之 埠 僵 配 才 测验 之 。 浇 天 株 振 温 稳 路 不 影响 发 射 机 ， 则 屏 误 历 从 配 帮 
数值 最 大 时 ， 即 乱 与 天 称 振 昌 黎 路 谐振 之 现象 。 否则 一 有 影响 ;发射 机 黎 路 必须 重 ，“ 


新 衣 节 ， 以 过 所 要 波长 。 (人 待 缠 ) 了 

关 Zeppelin。 ##: 撕 还 放 关 三 0scilator 一 Aiibiiier 、 罗 旱 
第 士 一 期 《6 利 芋 征 关 许 五 20TCR 全 基 之 扣 革 二 
时 









区 3 四 苇 强人 和 估 萎 ne GiveReqiig 


(三 ) 通用 “2 入 什 (Z CODE) 

















2 五 请 趴 台 改 释 遇 率 ( 或 ) 波 长 
全 ZAN 问 下 完全 收 匠 不 到 
EDZAP 请 呐 允 难 通 报 
，， ZBN ”| 请 暂 停 一 刻 ， 另 换 新 纸 休 发 报 
= -时 吐 台 电 识 混 请 
请 车 停 发 弛 ， 将 纸 休 退回 一 码 
| 请 疫 如 校对 密码 入 
虽 校 对 与 艇 台 稍 有 差 呈 
趴 癌 可 不 必 校 对 
请 趴 台 停 止 发 报 
潮 ss 请 芙 宪 将 窗 码 每 字 发 二 次 
DGVV 贯 台 是 否 照 …… 〈 电 吝 呼 号 ) 通 报 
攻 ZD 专 | 中 吾 点 组 (Dots) 太 长 ， 请 短 些 
本 2ZDF 贵 澡 点 号 (Dots) 太 短 ， 铺 长 些 
的 M 请 台 点 号 (Dots) 有 了 时 消减 
DY 号 右 彝 号 (Dots) 长 短 不 -一 ， 请 改正 
FA 自 嘉 机 损坏 
ER ， 趴 电 识 奏 落 术 甚 
 ZPP 请 股 右 校正 机 做 ， 油 吾 至 .…… 基 罪 肖 波 (或 波长) 
之 FS - 芙 帮 电 识 渐 渐 衰落 
EDZGF …… 电 识 最 好 每 分 第 …… 字 
二 ZGS 和 芙 大 电讯 太 球 
Xi 趴 右 电 识 太 弱 
ZNA 癌 自 动 政 报 情 形 如 何 
ZEHC 舱 右 收报 情形 如 何 
2ZHS 请 贵 台 高 速度 自 励 机 射 发 每 分 钙 …… 字 
3 ZHY 做 吝 已 接收 贯 吝 大 3 
ZIR 凌 帮 发 报 机 发 射 乱 用 之 亢 v 
ZKO 如 芙 帮 已 预 旬 稳 夸 工 作 ， 请 即 通知 要 
2 请 趴 台 多 停 一 鹿 
从 攻 邓 所 届 台 之 电信 彤 长 划 (Long Dash) 
ZrS 间 受 雷电 缀 摇 
ZNMO 一 = < 冲 略 待 -一 鹿 
渔 :ZMP | 打 洞 机 捐款 
三 -ZNB- -| -做 台 未 接 贵 寿 人 做 吝 各 现 人 池 重 灼 一 多 人 Ra 


扰 各 电报 稀世 表 mm 





3 








涩 














意 
ZNG 密码 收报 情形 不 佳 
ZNN、 此 次 报 务 已 完 星 
ZNR. 未 收 着 
ZNS “此 乱 新 纸 休 所 发 
ZOA 做 台 业 已 校准 …… (发 报 楼 名 ) ， 所 发 电信 已 佳 
ZOH 趴 寿 目 前 所 发 篇 何 种 报 务 
ZOK 问 收 报 已 与 贵 志 吝 符 合 
ZPE 一 切 请 都 打出 
ZPO 请 贯 台 打非 纵 写 者 一 次 
ZPP 请 贵 台 只 打非 给 写 者 
ZPR 请 贵 纸 休 照 现在 速度 重 放 一 砍 
ZPT 请 芮 帮 打非 纵 写 者 二 次 
ZRA 请 贯 台 将 自动 机 上 之 带 反 掉 一 面 
ZRC 呐 寿 能 则 到 密码 否 
ZRL 请 芮 台 将 此 前 之 纸 休 重 放 一 次 
ZRO 贵 台 收报 仁和 散 吝 符合 否 
ZSF 请 足 台 发 报 稍 快 
ZSH 做 台 受 天 电 又 授 
ZSO 请 贵 台 和 张 休 只 放 一 次 
ZSR. 贵 电 信 其 强 ， 基 易 收 珊 
2ZSs 请 芮 台 发 报 稍 慢 
QZST 请 贵 台 将 猎人 条 放 二 次 
ZSU 贯 将 电 讯 不 易 接 收 
ZSV 贯 台 速度 不 与 
ZTA 请 呐 台 用 自 卉 楼 发 报 
QZT 瓦 请 只 右 用 手 发 报 
ZUA 做 吝 不 通用 自 支 收发 机 
ZUB 做 冯 削 徐 未 能 请 贵 台 划 停 报 务 
ZVR 壮 癌 电 计 波 长 不 定 
ZVP 请 和 偶 发 -一 串 V 字 
ZVS 贯 电 讯 强 弱 不 与 
2ZVWC 散 吝 灯 声 术 和 多 
ZWO 请 足 将 每 学 发 一 次 
2VVR 贵 右 电 雇 微弱 但 倚 能 抄 凶 
ZW7 玉 请 趴 帮 将 每 字 发 二 次 Re 人 
ZYS 趴 发 报 速度 如 何 (CC 下 期 登载 常用 短 钙 ) 
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滨 依 吉 公 嘴 图 两 页 程 - 


第 一 一 九 种 用 2 得 检 波 及 低 过 放大 之 短波 收 车 机 ， 再 生 力 可 由 屏 极 所 接 
。 电阻 R2 加 减 之 ， 公 机 各 数值 如 下 


间 3 








Ar 了 
人 由 第 一 -天 种 
由 CL 篇 3007 器 
V |] cs 用 305 句 

(有 Ga .0 2 MIED 

由 oilMFD 
人 os .0001 MED 一 
Ra2 至 7 NEG 
有 用 ]2 欧 姬 
Rs 用 .05 MEG 
RFC= 亚 奖 540 
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冯 了 三 和 3 低 明 继 原 器 
丙 电 用 4.5 V 乾 电 池 
站 疏 E 人 DB+45 “8B+qoO VIV:。 怎 雨 只 12o 





第 一 二 品种 线路 傈 用 一 具 -23 作 检 波 ， 一 具 112 作 低 尝 这 放大 之 短波 收 香 
机 ， 其 综 圈 直 L  . SA 

对 工 ? 同 前 一 一 
五 种 乡 路 ， Cl 

， 用 2 平方 公分 之 
”金属 板 相 距 榴 守 
攻 公 落 做 ， C2 用 
3007 号 ，Ca3 用 
对 3011 上 号” C4 用 
.5 MEFD，C5 用 
.0001 MEFED， 权 








5 记 
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ee ni En 四 


师 国 强 人 多 多 jchinwResaio 汪 
MEG, RE 用 30 欧姆 ，( 惟 用 三 乾 电 作 甲 电 时 可 用 20 欧姆 ， 用 4 V. 之 攻 电 好 时 可 


用 .12 欧姆 )，Rs? 篇 12 欧姆 ”REFC 篇 亚 美 540 号 高 遇 率 扼 制图 ， 开篇 4 十 低 贡 本 
杰 压 器 V1 422 V2 412 ， 两 电 记 用 45V. 之 乾 电 池 吕 


第 一 二 一 种 篇 极 有 效力 之 短波 收 香 杰 粮 路 ， 0 


” 填 内 的 ， 两 调节 停电 器 用 .00014 MEFD. 联 认 一 轴 上 ， Cs 乃 用 以 平衡 者 。 稼 图 旺 


I1 和 与 L2 共有 五 付 ， 用 以 接收 不 同 波长 恨 ， 可 和 从 十 公 尺 起 至 二 百 公 尺 止 o 侯 路 依 志 


外 


器 C6 C7 Cg8 GC9 及 Cl10 均 和 震 .IMFD ， 须 耐 夯 200 伏 腹 。 桶 极 储 电器 C5 用 .0001 





MEFD ， 再 生 力 储 志 器 C4 .00022 MFD 。 吉 们 和 欲 其 成 绩 良 好， 对 堆 各 电阻 之 数值 亦 蛋 
应 顾 到 ， 邹 R1l 篱 10 欧姆 ，R。25 欧姆 ，R4 20 欧姆 ， 低 遇 率 放大 管 V3 V4 灯 秋 时 
回路 用 固定 电阻 调节 其 电流 ， 高 过 率 扼 制 称 圈 工 ? 工 : 志 5 用 后 可 使 工作 稳定 不 少 > 下 
其 诱 潮 率 入 25 纷 享 利 。 此 机 甲乙 两 电源 均 电 池 式 ， 故 芙 空 管 都 可 用 省 电 式 的 * 低 
过 这 释 压 器 磷 历 比 自 2 至 6 比 1 均 可 用 ， 用 8.5 比 1 入 最 适宜 。 至 亦 吾 们 害 际 使 用 时 
， 对 於 所 用 权 漏 电阻 检 波 包 压 大 成 柄 频 有 并 傈 ， 要 在 试验 而 决定 之 。 所 用 之 检 波 三 
和 
之 










第 一 二 二 圈 作 调节 简单 昔 质 清晰 昔 量 宏大 之 交流 收 香 机 。 其 乏 哺 骏 负 划 
蛮 节 高 明 率 式 收 得 册 相 凡 分 ， 不 过 因 其 所 用 旁 路 储 电 器 与 隔 睁 田 之 功效 ， 故 内 部 
发 生 配 合作 用 ， 成 舍 迎 册 乎 革 常 。 其 高 李 放大 第 一 航 生 天 多 回路 之 间 ， 用 二 蛋 祝 。 
黄 容 管 配合 .， 故 不 论 收 二 百 公 尺 以 至 五 百 公 尺 之 间 波 长 ， 各 油 节 储 电 器 可 用 同 轴 也 
纺 制 ， 天 稼 之 储 电 量 全 全 而 天 如 信念 下 只 
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明 奉 放大 前 两 级 用 高 放大 傈 数 惧 空 管 ， 未 级 起 强 力 放 天， 如 -71 页 -45 多 可 用 > 


| 
WA 
让 关 达 
000000 二 
本 
关 1 
本 加 证 哺 二 了 SS 玫 作 和 
| QQ0Q00.) - 人 
和 加 证 EREE33EEEEE 放 让 


[RE 
| 
二 
| < 人 | 
二 一 一 一 一 一 一 一 一 一 十 一 个 一 
-5 车 
\2 


各 屏 极 乡 路 中 所 接 之 
电阻 性 需 100,000 欧 
姆 ， 前 两 航 志 漏 订 
500,000 欧姆 ， 未 航 
强力 放大 权 漏 用 250，， 
000 欧姆 ， 各 芙 空 管 
接 坎 秋 正 极 间 接 固定 
电阻 :其 阻力 须 遵 合 
各 商 空 管 。 此 机 紫 好 
后， 有 时 亦 发 生 振 漫 
， 惟 在 高 过 率 权 极 址 
六 不 接 以 相当 杠 极 抑 


- 正 电 阻 ， 即 可 避免 之 


o 此 种 电阻 乃 用 电阻 
米线 帮 逢 称 质 上 潮 > 
烧 成 合 臣 以 移 称 布 ， 


人 备 有 刍 片 尽 便 接 称 。 - 


天 上 大 己 电 两 电 由 电源 
部 供给, 整流 管用 80 、 
号 ， 各 电 故 共 贺 中标。 
明 ， 故 注 波 与 分 压 装 
秆 不 礁 自 机 也 。 
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洱 似 过 党 缴 网 符 


上 上 海 生 莫 路 太原 里 四 十 天 号 王 季 德 

《520 问 ) 现在 我 有 了 三 样 东 西 ， 一 样 是 销 甸 水 一样 是 锡 人 条， 冰 有 一 读 是 二 号 
请 先生 告诉 我 怎样 钾 乏 着 ， 弯 且 接 的 地 方 ， 以 后 不 发 生化 学 作用 。 
《 答 ) 先 将 摆 点 用 刀 刊 请， 再 尽 热 烙铁 置 气 钊 之 威 ， 优 烷 淡 时 ， 再 将 钾 锡 


人 条 (有 铎 油 者 ) 触 之 ， 即 能 委 鱼 。 如 用 酸 大 鱼 剂 者 ， 日 久 必 锈 。 潭 
菱 湖 锁 慰 举 莫 俞 世 善 - 洲 


《521 癌 ) 五 管 收 得 机 一 只 ， 收 苏州 XGKL 十 天 特 电 放 其 郊 ， 同时 该 不 全 五 殉 
特 XGSM 电 吝 从 未 收 得 ， 是 何 办 故 。 


“( 答 ) 播音 机 之 电力 中 有 了 关 傈 ， 而 调幅 成 分 ,环境 ， 以 及 天 糠 情形 ,更 有 午 
要 关 傈 也 。 晤 
上 海 法 租界 西 爱 戌 斯 路 饶 把 里 陶 枫 “- 过 


(522 问 ) 凡人 照 亚 美 第 四 种 范本 ， 装 就 后 声 昔 是 很 大 ,但 是 要 技 去 中 间 的 检 波 
管 才 成 ， 否 旭 插 上 了 检 波 管 ， 声 得 很 低 ， 不 知 何 原因 。 再 用 香 甚 多 不 一 
知 何故 ， 亦 请 示 知 。 半 
《 答 ) 入 所 用 检 波 管 有 病 ， 或 有 未 按 能 本 装 喃 ， 故 香 低 。 末 将 沁 附近 有 电气 
装置 之 天 傈 。 3 
南通 南通 中 学 须 付 陶 
《523 问 ) 一 级 低 过 放大 ， 将 爸 压 器 F 不 接 ， 亦 能 贡 到 亢 和 理 ， 但 不 高 ， 是否 杰 
本 压 器 有 漏电 果 如 袭 压 器 B 十 90 奥 F 漏电 ， 则 将 流 至 C 电 ， 克 过 和 A 电 到 
沁 B 一 ， 有 烧 壤 凌空 管 之 危险 。 因 甩 据 将 C 十 接 B 一 ,不 经 通 A 电 。 穴 
”， 考 RCA 16 亦 是 如 此 护 ， 请 问 可 否 作乱 避 允 危 险 之 正当 接 法 。 溃 
( 答 ) F 不 投 时 ， 因 初次 疾 称 围 之 汝 伪 储 电量 ， 故 亦 可 收 着 " C+ 接 A 一 
可 入 避免 烧 壤 凌 空 管 炊 区 之 正当 方法 ， 光 初 加 者 甚 便利 。 (2 这 
于 海 东 西非 德 路 三 三 三 吕 中 法 攀 房 唐 良 榜 区 
(524 问 ) 车 电 池 私 璃 拖 上 之 火 潜 ， 现 因 配 沙 ， 当 时 不 惯 ,将 泪 内 之 水 蓝 出 所 至 
。 草 电池 用 已 式 年 ， 此 各 情形， 是 否 己 命 洪 浆 可否 自己 加 黑 火 深 ， 漂 列 
教 热 平 ， 以 保 己 命 ， 或 匠 之 可 也 。 RN 
( 答 ) 火 水 身 害 命 无 并 保 ， 可 以 加 衫 ) 电 坊 电 小 内 电波 易 区 藉 发 o。 
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人 四 加 轧 钳 多 7]cunRsan 
上 海 静 安 圭 路 利 喊 次 车 公司 陈 伯 英 


《525 问 ) 第 十 二 种 能 本 衷 的 电源 爸 压 器 ， 1-2 篇 220 V. ;其 3,4,5, 6 未 知 
” 各 有 多 少 伏 胸 ， 和 车 将 来 再 添 一 管 放 大 ， 可 否 用 揭 声 器 放 和 可。 此 电源 从 历 器 









， 是 否 仍 就 可 用 。 
( 答 ) 5-6 篇 五 伏 胸 ”3-4 欧 九 十 伏 胸 ， 此 释 压 器 不 能 再 加 芙 空 管 。 
上 海南 市 新 码头 吉祥 街 微 祥 韭 陈 兆 征 


(526 间 ) ”骂人 装 单 管 机 一 只 ， 声 昔 宏 亮 ， 可 装 小 扬 乌 器， 然 伍 大 东 播音 时 ， 则 
需 南 市 惠 起 中 没 ， 更 有 中 央 ， 东 方 ， 永 生 时 相 授 。 再 者 ， 此 机 不 能 收 大 中 
昔 ， 明 这 新 新 等 不， 而 能 收 快 沁 ， 三 瑞 堂 等 不， 不 知 有 何 力 法 ， 补 此 全 晤 
ee 惠 替 波长 其 长 ， 铠 所 指 者 从 市 得， 因 先生 与 之 其 近 故 也 。 新 新 近日 未 
“播音 。 登 机 有 某 某 电 右 不 能 收 臣 ， 原 因 入 收 理 机 于 择 性 不 佳 
全 放 王 而 
” (527 问 ) 鄙人 和 欲 将 三 三 管 来 复式 内 之 三 回路 统 圈 ， > 改 乱 530 号 各 圈 ， 不 知 可 用 否 
过 , 莫 哺 天 粮 御 图 及 藉 儿 各 用 何 号 称 及 简 口 直径 如 何 ， 要 线 多 少 圈 数 。 

( 答 ) 580 号 三 回路 迷 圈 可 用 ， 将 天 乏 回路 增加 数 圈 即 可 。 


本 

园 

。 项 东 权 四 福 己 大 条 床 吴 大 南 
《528 问 ) 。。 破 力 入 和 电力 入 有 什么 分 别 。 

( 答 ) 磁力 乏 ， 乃 环绕 认 有 电流 通过 之 乏 或 乏 圈 ， , 而 人 目 所 不 能 见 者 。 5 电力 
法 称 ， 乃 指 一 半 称 有 电流 经 过 者 。 

《529 间 ) 橡皮 包 穆 作 天 称 ， 可 否 不 用 避雷 器 。 

( 答 ) 届 普 通天 效 同 。 如 装 在 室内 ， 则 可 不 用 ， 装 在 屋外 者 ， ,以 悍 之 篇 作 。 
《630 问 ) “， 原 有 三 同 路 单 管 机 ， 用 飞利浦 A 109 号 凌空 管 ， 声 理 很 稳 亮 现在 
掉 上 新 里 的 也 是 飞利浦 牌子 F 109 号 ， 痔 标 电 压 1.5 伏 腹 ， 入 极 电 流 和 
A.109 相同 ， 但 是 过 只 其 空 管 掉 上 以 和 后 ， 刺 得 反正 矿石 机 要 轻 能 僧 ， 再 把 


。  。 。A 109 具 窑 管 挤 上 ,部 香 照常 很 层 亮 ， 请 闻 F 109 鞭 安 管 和 A 109 拓 空 
管 有 什么 分 别 。 2 
位) 骨 现 有 之 目 全 中 未 见 此 趴 空 管 ， 卫 名 原 入 丰 索 一 仿 昌 省 能 
歇 之 。 ， 


一 放 吉 南 亲 同 泰 典 徐 十 春 

《581 癌 ) 鄙人 近 研究 玉生 式 三 管 槛 一 架 , 直接 寺 直 流 电 的 上 ， 郊 束 庆 驻 , 罗 
属 扰 效 ， 哺 歼 以 何 号 秒 特 包 粮 感 转 ， 在 矿 钢 片 上 ， 樟 铸 发 吉之 让 ， 而 更 局 
和 


第 二 = E 王 三 奎 天 有 五 日 ) 第 二 做 

















( 答 ) 


电网 加 合作 7]chnvRino 


过 之 圳 ， 及 和 屋 成 5 V. 乙 电 绕 开 圈 稿 寿 成 35 及 90 伏 胸 ， ， 然 -- 管 杰 介 诚 ， 
喧 数 痰 ”人 A 电 用 5 V.，B 电 包 释 压 器 数 只 连 串 ， 接 在 电 粮 上 ， )” 释 成 四 - 上 多 
伏 觅 :收音 仅 三 四 家 ， 篆 之 元 过 击 基 鸭 ， 香 不 清晰 (直流 200 伏 腹 ) 。 可 

，… 低 过 率 扼 制 称 转 须 视听 通过 电 沪 而 定 》 乙 志 须 用 电 了 降低 不 能 由 祝 禾 
图 而 得 ， 因 直 流 志 不 能 以 磷 压 器 境 减 其 电压 也 。 


上 海 广 门 路 一 四 二 号 障 山 本 


(532 半 ) 


( 答 ) 


(583 问 ) 


( 答 ) 


( 答 ) 


电 订 释 压 器 次 级 电压 四 百 伏 腹 ， 经 过 480 整流 管 后 ， ,其 电 故 降 移 和 有 多 :本 
少 ， 有 公式 算出 否 ， 抑 傈 常数 (如 82 关 生 生计 T5 Volts) > 人 条 然 电 庆 电 历 一 
300 伏 ， 则 与 400 伏 有 分 别 否 o 

此 种 降 压 与 其 输出 电流 ， 及 滤波 器 性 入 处 用 储 电 器 或 扼 制 图 有 关 。 加 是 
480 屏 压 :400 伏 腹 时 ， 则 输出 十 份 从 配 时 输出 电压 狗 需 350 伏 觅 ， 若 里” 
电流 篇 八 十 稻 公 配 时 输出 电压 狗 乱 320 伏 胶 ， 人 
标准 ) 

旁 特 8 Mfd 电 液 人 备 电 器 ， Eeak Voltage 傈 440 Volts 容 际 能 硬 多 “。 


少 安 公 电 肘 。 其 仿 单 上 云 可 径 - 人 V: 但 Radio Amateurs Handbook page 
143 上 云 ， 须 除了 序 工 4L 或 15 不 知 何者 准确 。 如 有 400V, 之 需要 ， 


则 储 电 器 前 可 否 加 一 电阻 R 以 其 负担 ， 


照 学 理 共 有 效 电 压 乱 最 大 电压 (Peak Voltage) 除 1.41 ， ,如 电 豚 超 现 规 


定 值 时 ， 请 参阅 本 杂 读 第 一 期 发 射 机 中 如 何 入 信和 生 区 人 & ， 


江 四 新 市 路 三 六 号 李 方舟 
(534 间 ) 


电池 式 收音 机 ， 改 用 代 甲 乙 两 电器 上 时， 内 部 构造 机 否 更 释 。 如 糠 圈 电 


阻 及 储 电 器 等 是 。 何 厂 出 品 最 好 ， 亚 美 代 司 有 自 奥 否 ， 价 值 若干 。 亚 美 公 1 


司 出 版 各 种 乞 本 ， 每 种 全 部 材料 狗 需 价 若 干 o 
用 甲乙 再 代 电器 合 ， 除 所 用 臣 空 管 不 同 ， 番 节 穆 图 电 阻 可 释 俏 电器 多 
扰 关 傈 。 各 和 本 材料 价格 范 本 中 让 明基 车 。 


上 海 苇 茹 区 东南 医学 院 许 亦 芬 


《585 问 ) 


( 答 ) 


- 第 十 一 期 


问答 荣 刊 线路 图 第 四 十 一 种 ， C1 可 否 省 去 ， 或 代 以 固定 储 电 器 ， , 若 、。 
不 能 省 去 时 可否 C 与 C1 用 一 人 儿 圳 可 达 储 电器 ， 以 调整 之 ?使 FS 及 
LI1 的 储 电 量 ， 常 在 同一 刻度 上 。 更 进 一 层 ，C Ci 工 及 2 可 否 用 三 违 可 稻 


储 电 器 饭 秋 和 节 之 ， 会 发 生 困 闪 否 。 3 


Ci 傈 中 和 储 电 器 ， 奥 柱 屏 加之 漂 全 芝 量 中 和 和 "入 不 能 名 和 信 夫 内 芭 


或 C2 连 合 ， CC 与 C? 可 用 公 连 储 电 器 。 


TREE 轨 浊 ET 





咯 压 号 匡 划 ER 


有 文博 坊 元 交 寅 宁 

《536 问 ) 吕 人 新 买 RCA 七 管 收音 机 一 只 ， 现 未 满 一 月 ， 买 时 声 属 清晰 唤 亮 ， 

今 收 申 地 各 电 训 发 香 中 下 声 大 大 ， 如 第 雹 蛤 了 折 之 声 ， 而 且 将 放 肌 之 理 鞭 去 

， 然 收 丽 本 丈 电 训 发音 ， 厅 声 刻 好。 请问 该 机 是 否 内 部 损坏 ， 或 另 有 别 种 

洒 情形 ， 新 指示 补救 可 能 收 事 清楚 需 感 。 

 ( 答 ) “ 收 香 对 认 节 候 泵 有 了 产 傈 ， 夏 天 收 理 不 及 冬天 ， 上 述 杂 声 低 天 电 干 摇 ， 

人 无 法 补救 9 

二 北平 尝 外 下 三 休 十 四 号 静 德 种 

。 G637 癌 ) 。。 吕 人 有 交流 五 管 收音 风 一 座 ， 近 来 收 他 故 之 播音 ， 德 是 有 咯 注 咯 牙 的 

二 组 址 ， 是 否 受 氛 俱 的 页 傈 。 

(人 答 ) 将 天 勿 务 去 僵 ， 如 无 棱角， 旭 傈 天 电 王 谢 。 现 人 夏季 ， 霉 雨 曲 内， 人鱼 

民 - 多 天 电 之 干 援 。 

上海 湖北 路 五 七 号 天 成 呢 疙 号 程 振 邦 

(538 问 ) “供给 RCA 三 管 机 之 电源 磷 礁 器 ， 亚 美 有 和 否 现 货 ， 其 价 若 干 ， 若 自己 

二 婴 造 ， 有 托 此 类 普 籍 穴 卷 ， 及 计算 方法 。 

。( 答 ) 未 知 时 空 管用 何 号 ， 所 需 电 流 电 压 如 何 ， 自 奥 尾 ， 可 僚 六 钨 穆 电 间 答 

荣 刊 十 二 期 十 三 期 小 释 压 器 之 设计 ， ' 及 本 牙 车 第 二 期 五 至 五 十 无 特 小 移 呆 
器 之 屋 计 两 妇 。 

苏州 天 库 前 九 十 七 号 顾 兹 竺 

(539 问 ) “” 今 有 Elrey 牌子 四 管 收 秋 机 一 座 ， 祥 时 可 路 居 上 广播 节目 ， 但 现在 本 

坪 ( 苏 州 ) 有 一 绥 疡 电 吝 ， 其 电力 需 一 百 无 特 ， 当 他 播音 之 哇 ， 即 不 能 收 匠 


















泥 上 和 节目 请 何 法 乌 制 之 。 
《 答 ) 称 因 距 座 杰 近 ， 请 将 天 线 减 短 ， 或 天 线 回 路 内 加 一 滤波 跨 走 之 ” 


(540 问 ) 。。 鄙 入 有 飞利浦 五 管 岗 一 只 ， 能 收 上 海 ， 南京 ， 惟 北平 ， 天 津 未 公 收 过 
, 杭州 等 只 收 过 一 艾 ， 以 凌 未 全 收 浊 ， 时常 有 二 电 右 之 必 音 ， 不 能 喇 开 ， 
这 望 示 一 有 效 办 法 。 





( 答 ) ”杭州 感 可 收 ， 北 平地 直 而 播 香 台电 力 小 不 能 收 ， 如 天线 高 长 ， 环 境 优 ” 








和 良 ， 天 津 ， 日 本 等 不 或 可 收 。 因 此 楼 愤 择 性 不 佳 ， 故 不 易 分 清 。 
下海 新 闻 路 倩 福 里 三 四 号 坦 效 陶 
《541 问 ) 在 中 国 用 儿 电 ， 第 六 戎 一 从 四 页 ， 扰 钻 志和 从 路 帮 两 百 种 内 之 一 DO 三 种 
区 ， 其 中 各 件 ， 均 未 写 明 ， 像 LITI 及 RIC 等 等 ?7 户 一 一 写 明 > 当 咸 激 不 
潞 。 此 种 电源 爸 压 器 ， 可 否 用 亚 美 出 品 的 ' 伯 0 号， 全 全 ) 价 构 你 
何 o 
“第 五 二 九 页 G 半 : 二 :第 关 月 五 日 第 一 答 


aaa ， 条 
一 





En 











多 曼 外加 有 曼 弥 区 ] chinvsReaie 


尺 。 上 三 电 源 缕 灰 器 ,可否 用 亚 美 出 品 的 450 号 ， 否 旭 定投 一 只 ， 便 构 如 


何 。 


宇 


人 答 ) “此 乃 船 来 品 收音 机 之 -种 ， : 因原 书 直 天 十 明 ， 故 未 详 。 但 肛 入 路， 
可 储 作 浴 考 之 用 。 1 
党 名 任 隐 锁 因 怪 惑 


(543 问 ) 亚 美 公司 试播 41.5 公 尺 短波 ， 让 每 吧 二 轩 僵 ， 但 不 知 是 每 贤 必 播 ， 
是 不 是 用 中 国 唱片 ”报告 用 何 疾 ， 呼 号 短 何 字 ， 做 不 用 亚 美 范 本 接 粮 器 收 
名 ， 未 能 收 到 ， 负 ， 在 越 程 之 内 ， 闭 做 处 距 上 海狗 百 莫 里 左右 也 。 

( 签 ) 此 作 业 你 试验 电台 ， 呼 号 和 AC-8 GS ， 播 适时 节目 不 一 定 ， 现 呈 停 ， 
下 

上 海 曹家渡 新 康 里 人 号 牧 并 金 

(543 问 ) 请 问 固 定 储 电 器 有 十， 用 何 和 方法 试 的 ， 是 否 用 电流 才 ， 可 以 通过 这 
流 ， 发 明 是 壤 的 ， 不 知 机 用 多 少 伏 膜 可 以 试 e 没 

《 答 ) 固定 全 电 器 ， 因 用 藕 各 不 而 耐 压 不 同 : 喜欢 时 只 须 串 联 -一 电 钼 试 之 "一 
电流 表 不 能 用 ， 须 用 电压 表 。 :2 

松江 南 门 外 大 祷 场 沁 泉 扰 综 电 研 究 社 朱 紫 源 2 

(544 问 ) 自 稳 Hartly 式 单 管 播 车 机 ， 用 根 极 铀 幅 法 ， 工 用 七 组 22 号 天 称 
烧 成 ， 直 径 五 时 计 二 十 八 圈 ，C1 .0005 Mfd, 中 空 管用 171 。 全 因 全 
知 甚 是 否 起 振 漫 ， 另 用 18 号 粗 岗 竺 做 三 寸 直 径 圈 ， 两 端 捍 -- 2.5V. 小 电 。= 
珠 ， 人 全 ) 未 能 发 光 。 请 问 在 玖 无 特 以 上 之 播音 机 ” 或 至 少 令 用 何 号 司 
芙 空 管 ， 方 能 使 此 小 电 珠 发 光 。 

1 0 ， 故 小 电 泡 幼 圾 示 o 若 用 一 45 式 ， 则 易 发 光 。 


平湖 唱 珂 里 八 十 号 陈 景 常 洒 

G5 伍 问 ) 照 问答 时 刊 七 三 一 问 ;及 和 本 十 一 傅 ， 压 成 三 管 来 复式 机 ”收音 顺 得 
响亮 ， 昔 质 亦 佳 。 近 日 忽 发 现 一 怪 现象 ， 邹 初 开 过 时， 在 偿 娄 芝 将 热 之 时 
; 忽 发 生 狂 中 之 丙 ， 非 再 生 力 之 吐 瑶 ， 亦 非 交 流 瑶 ， 有 时 葛 三 四 小 时 即 止 
7 有 了 肝 葛 狂 叫 不 止 ， 未 知 有 何 石 法 可 将 此 狂 叫 坝 免 除 s 查 栅 件 北 多 失 坑 志 
排列 亦 好 > 天 地 称 亦 完好 ， 揭 声 器 与 收 得 机 及 电源 段 距 崩 巷 速 o 二 2 


本 


( 答 ) “此 畦 现象 ， 售 发 现 多 次 ， 但 发 现 哮 东 乱 何 种 病 微 ， 故 未 能 知 其 原委 匆 


在 o 


萄 州 莹 滤 河 头 十 三 号 潘 学 古 
《546 问 ) 名 入 自 奥 一 三 管 直流 来 复 机 ,成绩 从 可 。 。 天 机 构 入 二 尺 , 商 三 T 


第 十 -期 小 芝 利夫 滑 泛 二 JECR 第 五 三 O 责 于 











7 疝 ) 


再 ) 


- 导 (548 问 ) 


】 昔 ) 





咖 区 2 ChinsRsdio 


尺 ， 地 特 太 井 绝 二 十 尺 深 ， 可 收 上 海 ， 南 京 ， 杭 州 ， 无 锡 ， 日 本 ， 各 大 电 


次 2 但 刻度 船上 在 XGLE 之 下 ， XGOA 之 上 ， 鸭 收 不 清楚 ， 0 
o 兹 特 附 上 牧 路 图 一 纸 ， 请 查 有 钳 候 否 。“〈 附 图 不 必 痛 出， 如 有 错 谈 者 ， 
请 说明 销 在 何 处 ， 应 如 何 改良 、 邑 人 序 可 明 螃 雁 。) 

来 图 无 谈 ， 如 能 亦 伙 历 器 T 初 角 搂 一 .002 固定 储 电 器 ， 其 成 绩 或 更 
和 良好 ?所 收 XGL 与 XGOA 闻 之 电 吉 往 何 家 ， 或 需 播 音 方 面 关 傈 。 

阅 答 莹 刊 第 十 四 期 ， 坟 七 七 问 之 化 学 品 充电 方法 ， 不 知 速 庆 如 何 。 珊 
欲 得 6V.IA. 直 流 电 ， 则 铝 铬 之 面 宫 须 100 节 方 公分 对 否 。R 应 用 多 少 Dhm 
铝 给 之 厚薄 有 了 关 傈 否 。I 之 计算 ， 是 否 如 下 。 

初 ” 级 -220V.”， 

次 三 - 角 6V.x1A: =6V.A. 作 10V.A 计算 Si 人 
钱 心 面积 =5.50 平 方 公分 ， 

初 ”级 220V.x10.5=2310 轿 本 
欢 ” 般 6x10.5=63 圈 用 19 号 乏 ， 

充电 之 速度 ， 即 充电 了 之 肯 配 数 ，100 平 石 代 从 可 用 ， 充 包 时 锅 谷 亦 
有 降 压 ， 有 R 亦 有 降 礁 ， 故 区 儿 电压 应 怠 大 ， 所 大 之 数 ， 须 实 验 决定。 

现 据 照 问 答 有 里 刊 十 五 期 七 三 四 问 之 绢 政 ， 鬼 四 管 交 流 机 ，C3 用 2mfd 
C4 用 1mfd，Ri 用 0 一 50,0000hm，R5 用 9,000Dhm ， 不 知 台 否 。L5 应 
在 直径 下 寸 之 膝 管 上 炉 疙 圈 ， 用 从 号 委 。L6 之 饶 必 面积 ， 纹 系 之 号 数 及 
围 数 ， 亦 请 蝎 数 。 再 有 电源 炙 压 器 次 航 圈 4 一 4 过 V.A. 是 否 和 震 300V.x 0.04 
A,.=12V:-A.， 但 在 本 刊 之 第 一 众 第 -一 期 15 问 所 计算 之 屏 流 虎 大 ， 不 知 何 


二 故 吕 


Cs 用 4 mfd， 其 黎 扰 钳 5 L5 直径 二 时 管 上 线 二 三 百 圈 ， 遵 称 可 用 三 
十 八 号 。L6 篇 三 十 享 利 天 十 和 纷 僚 配 。 至 本 刊 第 一 逢 一 期 十 五 间 ， 因 不 合 、 
用 ， ， 故 仅 进 其 特 路 无 错 ， : 星 态 四 十 改 六 十 份 类 配 旭 已 金 。 


。 商 则 德 朋 中 大队 要 局 更 光 


《549 问 ) 


we 


邯 问 扰 电 自 无 法 充电 ， 据 多 蜂 两 沽 充电 比 水 ， 先 将 莫 电 池内 已 充电 之 
水 吸出 ， 另 装 玻 瑞 瓶 ， 然 后 再 注 此 水 基 电 参 内 再 充 ， 如 此 充满 两 玻璃 并 2 
带 乡 收 香 ， 以 介 苗 电池 电 用 完 肝 将 用 完 之 水 吸出 ， 注 以 玻璃 狐 内 已 元 电 之 
水 : 此 法 不 知 可 用 否 。 双 已 充电 之 水 ;日 从 不 用 ， ) 电力 消失 否 ? 丈 凡 磁 硕 


承受 天 沙 雨水 ”可否 代 充 葛 水 。 


电 液 饶 给 板 ， 序 不 能 再 用 世 训 不 用 时 国 和 拓 KE ， 抽 不 能 二 外， 
最 好 能 每 月 社 充 之 。 天 沙 雨 水 清 洛 者 可 用 < 


YE 








密 加 思 条 区 人 cu 


(550 问 ) 前 买 RCA 16 号 收 得 机 ， 内 低 过 率 称 圈 铁皮 ， 每 个 有 州 一 张 ， 后 有 实 
“来 全 样 乙 只 ， 涟 度 稍 尔 一 点 ， 拆 看 其 中 钱 皮 乙 个 只 有 十 五 张 ， 艾 欲 一 个 加 了 
至 州 一 张 ,不知 光度 增加 否 。 又 此 机 亿 攻 电阻 已 后， 原样 申 地 无 售 据 改 

配 他 种 ， 请 示 以 何 确 篇 佳 ， 阻 率 要 多 少 欧姆 。 

( 答 ) 如 所 买 雨 只 牌子 式 楼 至 同 * 则 境 加 铁 片 可 夫 普 最 鼓 机 从 六 电 阻 的 一 

欧姆 ， 捕 并 本 杂 读 第 四 期 之 R3。 := 

(551 问 ) “此 机 已 另 加 天 综 调 整 器 ， 傈 用 .00085 储 亿 器 乙 个 ， , 二 二 耻 木 管 26 号 于 

秒 包 竹 100 图 乏力 乙 个 ， 仙 成 天 穆 一 头 在 东 ，-- 头 在 西 ， 长 十 尺 引 入 统 五 二 
十 尽 。 晚间 收 香 杂 音 很 多 ， 日 间 杂 香 少 ， 但 收 中 央 播 音 ;又 有 本 不 发 报 台 
电 轨 干 援 ， 不 知 可 有 他 法 隔 清 否 ， 或 改换 天 和 乡 方向 。 大 

( 答 ) 杂音 乃 天 电 ， 扰 法 避 驶 2 这 这 

万 向 不 错 ， 扰 须 改换 。 

(552 问 ) 飞利浦 所 风 之 三 管 赦 电 收 香 乏 机 路 图 ， 鞭 安 管 A109 二 只 B105 一 只 

其 中 LIL2L3 用 净 寸 股 森 管 及 约 号 签 ， 双 高 遇 素 阻力 穆 圈 ， 是 否 买 现成 的 
， 抑或 可 以 自 儿 ， 亦 请 示 明 末 寸 有 木 管 ， 友 焉 号 乏 ， 缠 部 多 圈 。 又 此 机 每 三 
个 乾 电 好 ， 可 用 天 小 娃 。 3 
( 答 ) 未 洋 统 路 图 不 能 答 “高 通达 阻 率 和 线圈， 想 傈 指 扼 制图 而 车 ， 用 称号 败 
视 同 通 之 直流 而 定 ， 可 忌 一 对 径 惕 管 绪 一 千 五 百 图。 这 


(上 8 间 )  “ 尖 机 可 知 用 护 亏 品 收 童 ， 二 可 用 旭 在 南昌 地 入 ， 避 知 收 吓 中 杭 湛 音 


2 如 不 能 收 朴 ， 请 另 示 一 种 称 路 图 ， , 最 好 在 亚 美 出 版 和 电 书籍 内 指示 
种 ， 以 免检 图 ， 遍 一 亚 美 忆 入 内 狱 此 征 析 路 ， 条 答复 ， 再 行 奉 给 轩 要 让 








需 另 给 。 
( 答 ) 此 机 话 可 用 揭 声 器 收 杭州 ， 泥 广电 力 小 者 不 能 收 ， 用 末 电 收 直 ,让 通 
” 率 放 大 其 空 管 有 用 由 福 如 422,.36.39 等 其 突 管 ， 见 本 期 参考 棚 ， 居间 
丰收 香 之 环 卉 如 何 ， 不 能 猜 度 。 
杭州 棚 闭 辣 广 入 里 天 号 朱德 
G654 问 ) 有 二 只 RCAR4 七 管 收 和 机 ， 请 问 此 机 和 路 ， 是 否 入 外 差 式 。 
( 答 ) ”三 是 外 关 式 收 香 机 :本 条 芒 腔 攻 栏 内 ， 冰 期 已 发 表 之 o 


上 海 法 租界 只 祷 认 路 算 内 里 12 号 赵 睹 东 
(555 问 ) 照 范 本 十 三 种 ， 代 乙 筷 有 多 少 ， 条 流 多少 。 在 名 二 汪 基 二 再 
页 七 三 〇 间 说 ，440 电源 伙 压 器 5 一 6 乱 180 伏 腹 :25 稻 从 配 ， 而 在 桨 运 
十 期 三 作 五 页 说 ，447 式 污 人 管 屏 极 电 腾 乱 250 伏 股 ， 屏 标 管 流 短 32 廊 : 过 
配 ， 册 此 段 雨 不 相符 请 先生 洛 答 名爵。 “ 过 
第 十 -- 其 ( 廿 二 年 六 月 五 日 SS 第 五 三 二 真 司 








(区 ) 电 礁 之 多 少 ， 随和 揽 谷 电流 而 易 ， 可 以 每 伏 一 千 欧 姆 之 电 故 表 量 之 
447 屏 礁 250 伏 ， 屏 流 篇 32 纷 人 盘 ， 是 乃 最 高 之 数值 - 意 印 不 能 超出 此 数 > 
如 不 足 此 数 ， “当然 亦 能 应 用 也 。 


。 贱 山 南 街 朱 委 网 

(556 问 ) 收音 机 中 根 标 储 电器 ， 者 以 手指 触 其 接 燃 座 G 字 端 ， 即 发 生 吹 笛 声 > 

”外 其 习 可 释 储 电器 定 片 之 一 面 ， 即 发 生 朴 朴 之 理 ， 则 此 机 大 者 成 绩 良 佳 > 
如 无 哆 稍 吉 ， 则 得 贡 以 低 ， 如 扰 梓 杜 吉 ， 则 不 能 收 外 壕 播 理 ， 请 示 和 缘故 ， 

大 琵 修 理 三 法 

(和 丛 ) 手指 按 接 根 极 蛙 ， 则 因 人 体 储 电量 天 傈 ， 和 与 屏 极 发 生 配合 ， 故 起 振 温 

吉 。 如 坟 手 指控 角 储 电器 定 片 ， 则 调节 回路 之 波长 改 释 ， 故 有 村 相声 。 第 

一 种 现状 可 表示 芮 空 管 有 效 否 ， 第 二 种 表示 储 电 器 於 局 漏 佳 否 。 

”上 海南 市 十 六 铺 守 昌 里 文 昔 书社 杜 小 安 

二 (557 间 )  ， 今 欲 收 下 天 津 广州 日 本 等 处 项 香 节 目 ， 未 悉 需 若干 贯 空 管 机 ， 何 便 牌 

攻 子 收音 机 和 需 佳 。 天 地 和 线 雨 根 粥 行 ， 较 一 根 效 力 如 何 ， 以 若干 尺 长 ， 睁 屋顶 
(地 信 乃 三 层 楼 ) 高 出 多 少 。 市 面 上 有 太 管 受 美 瑶 长 短波 收 各 机 ， 比 习 飞 固 

本 收 簿 机 如 何 ， 请 洋 亲 答 复 是 感 。 

。( 答 ) 。。 收 香 机 之 候 劣 ， 入 下 未 凡 有 于 > 二 癌 巾 册 过 山 汪汪 者 ， 

相 请 献 吏 之 念 是 。 天 粮 仿 高 念 好 * 如 欲 收 还 距 肉 ， 则 公休 科 单 休 好 。 

上 上 海 室 波 路 奥 仁 里 十 一 号 永 奥 韭 将 季 元 

《558 问 ) 。” 单 管 收 香 杰 装 揭 束 器 ， 可 否 直 接 碧 简 插 头 上 ， 或 别 有 他 沙 。 

( 答 ) 可 接 下 简 插 头 ， 但 单 管 机 电力 小 ， 艺 内 用 揭 吉 器 放 得。 

“江门 新 市 路 三 六 号 李 方 舟 


亚 美 条 本 第 二 种 ， 波 长 及 电力 若干 。 假 使 用 同 式 之 机 收发 ”最 过 可 隔 
老 干 辈 里 之 距 府 而 收 玫 清楚。 该 种 机 亚 美 代 人 由 每 具 胸 若干 。 


波 其 由 三 吉 至 坟 百 公 尺 ， 电 力 用 171 叶 区 牛 无 特 ， “网 本 在 内 可 
收 9 亚 美 可 代 届 ;价目 寺中 其 天 。 












请 说 明 问答 芝 : 问 中 第 731 间 7 蔽 五 工 1L2I3I4 应 各 绕 吉 图 ， (用 550 歇 
葡 弧 抑 用 胶 本 管 ， 如 傈 用 胸 木 管 划 应 傈 信 寸 径 ， 妇 何 做 法 ) ， CCICz Ca G4 
储 电量 各 者 干 :VVIYV2 保 何 种 凌 宏 管 。 该 机 之 成 绩 较 能 本 士 三 种 如 何 o 


(下 之 第 冯 二 和 JR 人 佛 三 - 符 






电 加 曙 您 贰 1chwRnio 


( 答 ) L 十 二 图 ，L2 十 五 图 至 廿 图 ，LTIL3 五 十 五 图 , L4 四 十 圈 用 26 证 俊和 钞 


> 二 四 


包罗 ， 在 蛛网 乏 怕 上 糙 ， 或 在 二 时 用 木 管 上 简 均 可 。C GCT 储 电 最? .00046 
MFD ，C2 可 用 .002，C3s.00035 C4.001，V401，V1427，V2 412， 此 机 


傈 交流 来 复式 奥 干 三 种 不 同 。 如 装配 通 宜 ， 当 雹 十 三 种 佳 。 
金 自 泊 逐 西 市 吴 心 谭 


(561 间 ) EAI > 


” 《次 狼 线 圈 症 八 号 针 包 牧 五 十 大 圈 -，XHHN 需 十 三 度 ) ， 若 将 灵 级 穆 圈 


改 去 二 ， 三 圈 ，XHHN 则 在 二 干 从 度 之 前 ， 仍 不 能 收 到 ,而 XHHA ， 
XGOA 等 亦 不 能 收 着 穴 ， 未 知 何 故 ? 花 将 糠 路 图 及 所 用 另 件 另 纸 附 呈 ， 如 
何 改良 使 二 百 公 尺 至 五 百 公 尺 前 人 后， 如 能 攻 着 ， 记 详 硼 说 明 需 要 。 


( 答 ) -未知 初 灵 角 乏 圈 之 直径 多 少 ， 试 查 桶 原 储 电器 和 与 其 安 管 和 之 和 多加 休 = 
” 桶 漏 换 坛 之 。 如 再 扰 效 ， 将 确 圈 在 四 十 圈 不 分 一 和 纤 头 试 之 o 
击 束 水 西门 徐 家 巷 四 干 九 号 姚 洪 焉 


6562 问 ) 在 我 所 发 现 之 健 回 互 成 夏 石 机 内 ， IC 


央 播 香 : 此 种 现象 熏 非 用 检 波 器 不 能 收录 原理 不 符 ， 但 何故 能 收 疼 播 香 ， 


请 指示 一 切 。 再 者 本 机 阻 李 极 小 ， 亚 所 用 丽人 简 傈 堪 塔 牌 三 千 欧 姆 美国 出 品 “了 
”由 在 别 式 矿石 机 作 同 楼 试验 ， 则 无 此 种 奇 届 现象 ， * 由 此 可 知 乃 新 发明 之 于 


” 汶 路 作用 ， 究 费 何故 ， 能 有 如 此 现象 ， 殊 不 可 解 。 


( 答 ) 近 电 许 处 时 可 发 现 此 现象 ， 即 电话 中 有 了 时 亦 能 并 广播 香 岂 ， 推 天 其 理 
” 大致 需 播 普 低 遇 率 之 诱 遵 ， 而 产生 也 。 中 央 电 力 强大 ， 更 易 发 生 。 
浦东 高 行 南 镇 黄 石 农 


(563 癌 ) 人 艇 友 有 五 管 交流 机 一 架 ， 日 来 发 更 ， 开 和 合 牢 小 时 或 -- 刻 鱼 忽 现 拍 拉 之 
台 ， 而 收音 则 上 顿 形 低微 ， 须 略 事 击 励 该 机 物 件 ， 乃 能 复原 ， 或 费 须 停止 
三 分 锋 方 可 再 并。 检查 揭 吉 器 均 扰 妈 病 ， 请 问 该 楼 之 病 认 在 何 股 。-” 


(等 ) 此 万 搂 兴 用 股 ; 蕊 电 胃 将 类 ， 基 一 大 空 管家 将 基 ( 227 趟 时 有 之 ) 之 


现状 ， 试 查 之 可 也 。 


(664 问 ) 无 入 电话 之 电源 分 交 直 两 种 ， 交流电 可 用 整流 法 盔 企 丰 渡 ， 电流 大 小 人 
自如 ， 惟 不 知 直 流 电 可 设法 磷 篱 交流电 否 ， 而 亦 大 小 可 以 自由 o 


( 答 ) 可 用 龙 换 机 (Convertor) ， 此 机 一 如 直流 电动 机 奥 交 流 发 电机 合作 而 
成 也 吕 
上 海 起 飞 路 仁和 里 十 六 号 需 金 梅 


《565 问 ) 切 证 友人 秽 三 同 路 二 管 直流 收音 机 应 ， 韦 _ 航 低 肖 率 放 天 ， ,可 缀 全 
电器 篇 .0005 ， 芙 空 管用 4380 二 只 ，431-… 只， 可 电 阻 30 欧 姆 二 只 。 天 和 久 


第 十 一 其 人 下 -二 古 六 月 五 :计生 下 三 三 误 


7 











”“ 祝 鲜 别 你 任 7 chinwRedio 


间 路 去 圈 ;选择 性 消 佳 ， 收 本 进 十 分 猛 亮 ， 惟 外 培 从 未 收 到 ， 夭 知 何故 。 
”天 称 县 三 十 五 尺 ， 高 见 屋 面 十 五 尺 。 丝 问 431 用 时 颇 热 ， 有 碍 否 ， 现 用 乙 
习 电 妃 十 伏 腊 ， 甲 电 用 三 伏 脱 ， 请 贵 刊 答 屠 篱 感 。 

攻 ( 短 ) 天 糠 其 度 若 改 篇 一 百 中 ， 或 能 收 外 天 。431 蕉 九 十 伏 股 屏 压 旱 ， 大 欧 
用 负 6 伏 肌 丙 电 ， 否 划 必 上 热 。 


二 无 锡 西 门 棉花 芒 双 钙 南 

E (566 问 ) 在 播 香 台 之 隔 室 或 下 层 ， 当 该 台 播 理 时 ， 和 欲 收 匠 其 他 电话 之 播 否 ， 扰 
论 何 种 楼 器 钨 给 何 种 办 法 ， 均 不 能 办 到 ， 且 该 所 播 之 赫 然 给 在 本 机 理 一 
度数 ， 尽 能 收 得 ， 本 环 隔 于 很 好 之 机， 在 此 情形 之 下 ， 亦 失 其 效力 ， 请 问 


和 何故 ， 有 何 补救 办 法 。 
区 ) 未 知 登 感 用 何 种 收 得 机 ， 如 用 超 等 外 差 式 ， 可 旭 此 旦 。 
嘉和 徐 家 夫 四 九 号 高 囊 营 
(567 问 ) 。。 吕 入 铭 研究 优 穆 电 浊 术 ， 未 知 先 阅 何 种 书籍 篇 最 通 宜 ， 请 指示 之 。 亚 
于 美 公司 如 有 出 版 必 请 将 书 名 及 定价 夏 何 ， 请 群 普 答复 之 ， 以 便 邮 购 。 
和 演 ) 可 先 购 阅 苏 氏 科学 闭 书 ， 至 其 你 性 名 价目 ， 哉 於 亚 美 出 品目 中 ， 可 
“ 附 哪 五 从 向 亚 美 公司 案 取 。 
平湖 南河 头 俞 吉 人 
二 《568 问 ) ，“ 三 管 来 复式 之 推拉 式 狠 圈 ， 现 在 要 改 用 胞 管 凉 圈 ， 收 二 百 亚 五 百 公 尺 
波 攻 ， 请 问 曼 管 大 小 ， 及 攻 何 号 ， 又 围 数 。 
( 答 ) 请 伏 阅 科学 婆 书 第 六 册 ， 来 复式 收 香 机 侧 造 法 。 
太 佑 夭 含 银 行李 最 蛙 = 
(569 问 ) 问答 荣 刊 十 七 期 信 二 五 间 之 充电 器 ， 做 不 110 伏 股 直流 电 ， 能 否 照 图 
役 用 ec Ci C2 亦 用 2mftd， 工 LI 应用 亚 美 何 号 低 过 率 扼 制 烷 轿 。 
( 答 ) “电源 乱 110V. 时” 工 可 用 六 亭 利 ” B 用 220 伏 用 五 十 支 光电 。 
宁波 中 国生 业 银行 郭 人 至 林 


(570 间 ) “做 瑟 距 砍 二 十 你 区 有 一 播音 右 ， 电 力 十 五 无 特 ， 用 夏 石 机 此 室内 天 笛 、 
, 不 知 能 否 收 到 ， 室内 天 丢 用 何 种 铺 装 ， 个 用 皮 称 可 以 装 否 ;以 何 起 和 佳 
全 性 可 用 室内 天 粮 ， 皮 穆 十 雯 号 左右 者 亦 可 用 ， 请 治 赃 用 磋 装 ， 长 天 上 
2 
第 大 月 二 证) 第 一 答 








(571 问 ) 鄙人 前 作 一 管 机 ， 和 后 改 二 管 机 ， 现 改 三 管 楼 。 在 一 管 二 管 时 ， 收 下海 
南京 ， 甚 震 清 楚 ， 不 相 混杂 ， 现 在 改 三 管 ， 反 要 混杂 ， 收 上 海 你 可， 人 惟 南 
京 满 刻 度 盘 此 是 ， 不 能 隔 开 。 其 入 圈 奥 储 电 器 ， 未 合 动 双 其 排列 位 置 附 赂 
， 不 知 有 否 感 应 ， 除 加 高 明 李 ， 及 加 滤波 器 ， 沽 短 天 乏 人 外 ， 倚 有 良法 否 。 
( 答 ) 吐 择 性 之 佳 否 ， 在 乎 调节 段 ， 请 将 调节 部 之 接 乡 位 置 等 ， 昭 冀 装 人 ， 
六， 和 和 全 生生 和 人 


上 海北 京 路 清 这 里 二 〇 号 潘 傅 康 


(572 问 ) 照 间 答 某 刊 五 五 五 间 观 小 发 得 机 一 县 ， 其 LIIL2 是 否 各 用 二 时 腰 管 ， 


每 管 各 烧 线 二 百 五 十 圈 ，( 或 LIL2 合 粒 於 一 个 联 管 共 缮 二 百 五 十 圈 ) ， 如 


欲 用 拾得 器 ， 应 接 认 T 之 PB 抑 GF 请 指示 。 所 用 之 两 电 45 和 9 伏 股 ,能 否 


改 用 交流 : 应 如 何 改 用 之 ，( 电 源 帮 压 器 440 ) o 
( 答 ) LI 和 与 L2 傈 各 用 二 时 鹏 管 。 拾 香 器 可 接 蕉 调幅 释 压 器 之 GF o 丙 电 代 


法 请 参阅 亚 美 条 本 第 -一 -种 及 问答 荣 刊 第 廿 期 三 七 九 页 [交流 分 压 电 阻 ] 一 


妈 。 


上 上海 徐 家 淮海 格 路 海 格 里 六 作 号 喜 焉 松 
(573 问 ) 区 附 上 粮 路 图 一 想 ， 傈 亚 美 第 一 种 条 本 ”而 照 科学 小 性 第 六 三 第 十 三 
图 所 改造 者 ， 未 悉 可 用 否 ， 如 可 用 肥 转 原来 的 三 回路 收 得 机 收 程 小 或 可 再 


轩 些 否 
《 答 ) 和 义 路 可 用 ， 如 装置 通 宜 应 当 恋 多。 
天 津 小 多 在 裕 元 钞 感 戴 记 虎 


(574 问 ) ”过 压 器 初级 称 图 ， 称 的 骂 数 及 圈 数 ， 按 电力 大 小 ， 及 电源 电 豚 而 定 ， 


和 欲 电源 一 百 士 伏 胸 及 二 百 廿 伏 腊 通 用 的 ， 分 一 中 心 东 称 ， 设 有 狗 压 器 篇 十 
无 特 : 按 一 百 十 伏 电 源 计算 ， 用 二 二 六 器 彝 焙 八 百 二 十 圈 ， 按 二 百 廿 伏 电 
源 计 算 ， 用 二 十 九 号 稼 纱 一 千 天 百 四 十 圈 ， 人 ) 


是 用 二 六 号 逢 缮 一 千 六 S 百 四 十 圈 呢 ， 和 逮 是 用 二 于 六 下 区 


图 圈 呢 。 人 


( 答 ) 用 二 十 去 号 粮 一 于 六 百 四 十 圈 


《575 问 ) 请 问 固定 人 备 电器 奥 傍 路 储 电 器 ， 有 何 分 别 。 傍 路 储 电 器 有 何 用 不 ? 在 
收 埋 机 上 何 碟 应 用 固定 备 电 器 ， 条 不 果 用 傍 路 储 电 器 ， 者 容量 同 的 两 种 储 


电器 ， 能 否 换 用 吕 


第 十 一 期 (并 三 介入 月 一目) 第 五 三 大 页 


入 
人 FT De 
EASTERN 是 村 







咖 加 如 娩 多 7 ChinwRedio 

(人 签 ) 傍 路 储 电 器 即 固定 储 电 器 ， 固 定 储 电 器 用 度 有 多 种 ， 用 认 配 合 者 配 

“人 合 储 电器 ， 用 以 使 某 种 过 率 电 流 可 由 此 储 电 器 而 分 去 者 ， 日 傍 路 储 电 器 ， 

嫩 情 请 圈 本 杂 计 第 一 期 [何不 须 用 傍 路 倘 电器 Jo 

。。 亮 善 城内 大 街 戴 炳 你 ” 、 

(576 问 ) “邑人 有 公 韦 廿 一 片 可 释 储 电器 一 只 ， 哲 甘 第 三 信箱 本 四 管 壹 程 机 ， 但 

蔷 储 电器 之 三 吉 片 中 有 一 左 休 相连 ， 不 能 移 继 ， 而 和 本 之 吉 片 C 接 A 一 ， 
Ci 接 A 十 B 一 ， 今 答 航 接 和 +B 一 ， 多 庆 反 精 上 是 否 相同 ， 如 堵 不 可 者 ， 

”有 何 别 种 补救 方法 ， 惟 该 备 电 器 不 原 放 案 。 

(和 丛 ) 请 参半 问答 菜 刊 第 一 :三 期 24 间 及 48 问 即 能 解决 之 。 





上 海 法 租界 埋 冬 街 六 七 号 张 竹 从 


677 问 ) 问答 荣 刊 睫 一 期 410 页 ， 第 三 图 之 中 心 耸 依 ，445 用 200 Ohm ， 450 


”也 用 200 Ohm ， 何以 与 十 去 期 238 页 应 用 表格 不 同 ， 该 分 牧 如 何 算法 ， 浊 
否 每 渴 算 的 : 抑 是 雨 按 算 的 请 在 中 国 钾 奥 电 答复 ” 
全 ( 答 ) 在 廿 一 期 450 中 心 共 阻 ， 傈 黑 例 性 质 ， , 且 此 而 电 了 之 天 小 亦 磊 直 实 史 
2 决定 : 如 两 电压 不 受 其 影 于 (计算 丙 电 阻 时 减 去 此 中 心 电 阻 之 降 压 ) 其 大 小 
党 可 更 楼， 如 必 欲 有 所 依 饶 ， 则 可 照 十 六 期 乱 标 准 。 
二 (578 问 ) 15 期 734 问 R5 之 值 由 21 期 957 问 知 乱 欧 9000， 但 447 仿 单 上 查 得 Jp 82 
、 M.,A.， 了 5p250V-. 计算 当 480 整 流 和 后 ， ; 海松 出 250 Volts 及 60 M. A.: 时 ， 则 


250 一 180 70 
520060 三 325SR= 


人 何 相 上 距 如 此 之 多 如 不 是 如 此 算法 ， 鲜 示 如 何 算得 9000 之 法 。 

和 ) 480 不 能 决定 其 篇 术 出 60MLA ,元 过 R5 之 电流 ， 入 这 接 南 收 理 机 [B+ 
180. 谍 ， 此 不 术 至 十 424 芙 空 管 屏 极 及 昼 栖 电流 入 岁入 8 翅 答 配 ， 改 算得 
电阻 估 

R5 go 

2 


。 壳 州 西 站 外 黄 委 志 
傈 二 管 串 搂 何 故 。 璧 如 427 管 二 只 ， 照 表亲 全 宣 用 16 踊 笋 往 十 一 圈定， 如 


三 管 串 接 ， 则 须 用 二 根 16 号 粒 凸 三 圈 ， 党 非 多 钱 一 倍 ， 再 综 圈 线 近 钱 心 ， 
及 线 在 最 外 ， 图 数 路 同 "而 长 短 相差 甚 多 ， 有 否 关 傈 ?大 请 详细 解说 5 


6G79 问 ) 前 见 182 间 ， 问 十 二 入 和 本 电源 器 几 法 ; 答 赫 极 五 伏 及 ， 三 :五 从 配 ? 


于 人 答 ) 此 万 书 中 钳 误 ， 请 将 3.5 改 1.75。 此 称 轿 普 通 办 於 初 骤 外 方 ; 称 图 长 短 


影 兆 锥 混合 阻力 者 其 小 ; 除 圈 数 过 多 外 : 地 从 可 不 计 之 。 


二 三 巧 页 (于 三 汪 天 于 二 JE 二 二 全 


Me 





CI 


参 考 机 


Trade Name Index 


牌 号 对 造 潜 
肥 adiola 一 R. CC. A Victor Co. 


及 adiotrope 一 U. S. Radio & Television 
全 5 


了 及 anger 一 Brown & Manhart 
和 Republic 一 Republic Radio Co. Fe 
Sentinel 一 United Air Cleaner Co. 
Seven Seas 一 Leutz, Inc.,,C. R. 
Silver 一 Silver Marshall, Inc， 
Silvertone 一 Sears，Roebuck & Co. 
Simpjlex 一 Simnplex Radio Co, 
Sonora 一 Soriora Phonograph Co., Inc， 
Sparton 一 Sparks Withington Co, 
Splitdorf 一 Edison, Thomas A,, Inc. 
Star Raider 一 Continental Radio Co. 
Steinite 一 Steinite Radio Co, 
Sterling 一 Sterling Mfg, Co. 
Stewart Warner 一 Stewart Warner Corp 
Story & Clark 一 Story & Clark Radio 
Corp， : 
Stromberg-Carlson 一 Stromberg-Car]- 
son Tele, Mfg. Co 


有 AAAAAAA 








亚 美 范 本 第 十 四 种 
单 管 来 复式 收音 机 出 造 法 N 
(每 套 大 洋 天 和 角 人 





( 理 二 宇文 及 二 有 7 





牌 号 届 造 者 
Telmaco 一 Telephone Maintenance Co. 
Temple 一 Temple Corp， 

Tiffany Tone 一 Florn Radio Co, 
Tom Thumb 一 Automatic Radio K 
Mfg. Co. 


Transitone 一 See Philco 
Trav-Ler 一 Trav-Ler Mfg.Co. 漏 
U.S.Radio 一 U.S. Radio & Television 区 1 
Corp， 
Vagabond 一 Vaga Radio Crop， 
Victor 一 R. C,. A. Victor Co. 
Victoreen 一 Victoreen Radio Co。 
Webster 一 Webster Electric Co, 本 
Westinghouse 一 Westinghouse Elec. & 
Mfg, Co， 刘 
Wilcox Labs. Inc, 一 Sterling Mfg. Co， 
Wilard 一 Willard StorageBattery Co 了 
Work-Rite 一 WorK-Rite Radio Corp， > 
Wurlitzer 一 (SeeA11American MohawKk 
Corp-.) 通 


Zenith 一 Zenith Radio Corp， 


AAA 
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卫 chophone Model 40 
各 敏 值 绝 有 十 分 之 一 上 
下 5 





ECHOPHONE RADIO MFG 00 





000000AQAU 


UUUUUUUUWUU 


本 


MODEL 40 ECHOETTE 


Ci .00036 可 变 储 电 器 “0Qs .00036 可 继 储 电器 Ca,C4 .1 Mf. 耐 夺 200 伏 固 定 储 器 7s .25 MTf. 耐 感 200 伏 固 定 储 器 
GO5 .1I MH+， 耐 三 200 伏 因 定 蔚 器 “C7 .00025 储 忆 器 “Cs .006 耐 感 400 伏 固 定 散 器 “Co .4 MT 耐 压 450 伏 固 定 贱 器 

Cio .1LMf. 耐 梧 400 伏 轴 定 储 器 Ca 8 NMH. 耐 暑 450 伏 固 定 储 器 了 1 20.000 欧 座 音 量 调节 器 及 。300 欧姆 固定 丙 世 险 . 
BR3 35 000 欧姆 .5 藉 ”R4 Rs 50,000 欧姆 1 蕊  K6 .5 Meg 1 互 “R7 1 Meg .5 瑟 “Ra8 1.5 Meg .5 天 BRo .5 Meg 1 式 
Rio .2 Meg .5 忒 RarlNMeg .5 天，Rrzz 20 葡 姆 ， 中 心 分 电阻 


机 






年 六 月 五 日 ) 
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人 电 加 加 称 : 作 7 力 chwRsin 
REC- 有 Models RL4 & R-6 和 塌 移 交流 一 百 二 十 伏 股 
音量 翌 季 至 最 小 时 、 


























| 4 中 间 遇 放大 | 50 50 60 335 ] 




















| 此 二 各 检 波 | 中 “| 310 - | si|:10 =- 
6 强力 放大 | 二 | 1 |20 | 28o | 上 这 全 





刀 队 极 与 | 控制 杨 - | 幢 橘 与 | 屏 标 与 | | 
二 国 | 给 娄 查 | 术 奥 除 | 除 极 或 | 除 极 或 | 屏 醚 电 | 蛋 己 筷 
| 芙 空 管用 泛 站 | 极 或 坎 | 答 杰 间 | 礁 灯 间 | 流 份 从， 流 惫 盘 
二 二 茜 琴 址 | 赫 间 直 | 直流电 | 直流 电 | 配 | 本 
瀛 电压 | 流 电 压 | 压 


|+ 寺 过 放大 | sV | av | 本 260 | 30| 05 

















|3 折 强 | 3 0 | 一 呈 二 ES 

















| 3 第 一 积 检 波 | 6 55 | 60 | -260 -| .06 | .5 | 266 





| 4 中 间 遇 放大 | 3 3 65- 260 | 3 二 5 266 












































二 要 尝 加 的 ， 也 不 在 乎 出 些 钱 ， 买 一 份 去 学 习 如 果 说 ， 过 是 奉 迁 的 ， 那 未 也 可 以 出 日 
”， 行 本 ， 奉 迁 险要 的 人 。 过 样 或 者 可 以 雨 得 其 利 呢 。 在 得 到 的 ， 可 以 菜 钉 成山 圈 臣 
便利 ， 在 迁 的 方面 ， 也 可 以 少 费 些 输 不 用 的 人 ， 不 知 先生 以 入 如 何 = 二 

因 久 爱 壕 [中国 扰 线 电 J 起 见 ， 想 到 了 就 写 出 来 寄 痊 先生 ， 也 妊 在 事实 : 背 
能 实行 的 ， 到 请 指正 坟 这 ， 敬 祝 进 上 


无 锡 惕 革 s 盘 伏 上 五 月 二 三 日 


一 於 问答 方面 的 _ 当然 来 问 的 问题 是 均 须 解决 的 ， 但 是 得 到 回答 ,至少 
须 一 二 个 月 以 合 。 我 想 有 些 发 间 的 诸 君 ， 已 将 问题 解决 了 ， 可 是 也 有 天 天 在 那 喜 等 ， 





人 电 加 虽 氏 区 1curksu 
读 去 忘 亦 未 
三 辑 先 生 :现在 我 有 肯 点 意见 富 在 下 面 : TS 


答案 来 解决 问题 的 ， 或 者 先生 要 说 ， 可 以 在 空气 中 收 匠 ， 圈 入 迅 速 。 不 过 十 期 中 奉 


”者 可 以 给 先生 些 辨 法 志 。 


(一 ) 『 延 还 实 信 不 能 免 之 事实 ]， 当然 ， 我 们 一 看 488 问 部 然 可 以 知道 ， 
因 答 堆积 得 一 定 很 多 ， 但是 不 产生 江 生 全 小 全 全 次 俯 铺 | 赵 ， 容 池 天 大 相 有 -放生 


” 聘 一 之 比 早 ， 


(二 ) 各 特 路 图 的 附 赴 ， 越 妖 和 越 好 ， 不 要 像 460 问 ， 只 写 些 数目 学 h( 下 下 


相干 的 ) ， 因 乱 如 此 ， 可 免 去 像 6 ，93 * 518 等 的 问题 。 


区 (三 ) 如 220 ，471 等 问题 ， 可 以 直接 画 履 (或 另 想 别 法 ) 因 直 除了 阳 的 人 
及 外 ， 他 人 看 了 一 无 所 用 ， 白 白 的 占 去 宝贵 的 地 位 。 
本 (四 )” 因 基文 字 无 面 的 ……… 我 不 到 说 (中 国 优 线 电 )， 当 类 学 入 方面 ;不 


、 填 说 […… 非 限 於 机 械 能 力 旭 限 大 方言 方面 …… 人 


极力 提倡 ， 因 短期 期 有 许多 册 满 的 材料 ， 但 是 我 还 有 二 二 名 要 说 ，( 甲 ) 一 本 [ 刊 电 ] 


'“ 训 ， 不 能 不 有 长 篇 的 文章 ， 但 是 太 多 了 ; 也 不 是 好 的 辨 法 。 好 像 第 十 期 蜂 ， 葛 有 一 
小 定 [ 待 千 ] 的 作品 “其实 有 准 篇 ， 姜 不 需要 过 样 做 ， 可 以 在 一 二 期 就 登 完 ， 而 且 分 ， 
了 数 期 登 ， 如 果 要 照 闭 文章 课 所 襄 的 去 做 ， 非 要 亲 个 月 ， 不 能 完成 ， 肖 样 也 许 会 使 


读者 失 塑 搓 生 曲 。 


6 


( 乙 ) 国 语 躁 本 。 国 学 讲 闵 ， 世 界 吓 AAA 国 


- 瑟 林 以 另 昌 单 行 永 ，_ 因 居 举 各 的 入， 未必 在 一 小 华 以 上 ， 何 站 不 在 著 刘 学 宕 的 下 
_， 也 买 亲 张 不 需 用 的 和 号 回去 呢 ， 驶 旦 未 刊 的 目的 是 天 且 然 向 电 的 。 二 因 需 实在 ， 








〈 莹 先生 蝎 数 一 切 足 征 妥 久未 刊 之 深 至 震感 谢 1， 问 答 一 项 将 放下 期 届 法 










“不 能 登载 。( 二 ) 实 验 文 字 则 或 某 - 部 份 兴 须 试 验 者 。( 三 ) 排 印 时 页 次 天 傈 ， 
能 中 断 者 ， 则 须 择 能 芹 告 段落 者 留 下 之 ， 蕾 相 差 一 页 须 差 四 页 也 。 不 过 以 后 当 沿 
沽 少 种 类 而 完 篇 也 。( 乙 ) 本 杂 诗 欲 使 普及 扰 乏 电 ， 将 强 本 加 入 之 后 ， ee: 





， 美 日 本 泵 有 之 * 且 有 占 更 多 地 位 音 ， 蕾 乱 非 需 提 倡 学 术 耳 。 
艾 已 承 入 者 之 厚爱 当 在 可 能 和 围 内 拧 业 之 也 。 、 三 者 ) 


主笔 先生 训 监 贵 厅 文 材 三 茂 对 大 研究 者 得 丛 非 洲 近 年 市 上 各 征 舶 来 收 理 机 
大 定 均 篱 交流 外 差 式 但 国人 自行 装配 者 殊 不 多 昂 故 希 趴 杀 车 对 於 此 式 收 香 机 之 构造 
先 轿 做 法 等 等 多 多 介 克 像 能 略 具 岗 造 普通 收 香 机 经验 者 多 能 自行 装配 务 希 逐 步 发 表 
使 鸭 人 汽 能 自 允 以 塞 漏 居 至 条 星 日 实行 该 诸位 同志 兰 所 炊 迎 也 此 磊 ， 夏 安 
”松江 张 秋 苯 收 


( 华 意 盐 是 ， 容 芳 栏 内 之 生路 等 ， 均 根据 原 厂 图 说 ， 以 便 用 者 易 於 明 上 及 修理 。 至 
















， 注 之 。 如 有 试验 成 功 ， 当 详细 发 表 之 。 辐 者 ) 1 

一 骆 公 用 的 佑 

主 篇 先生 一 : 

耻 凡 和 起 业余 无 乏 电 太 究 者 ， 和 党 欲 收 得 一 过程 电 吝 伺 壤 快 ， 溯 自 近 臣 月 束 ， 泥 
”上 电 吝 聚 增 ， 致 许多 过 程 电 吝 需 老 遗 著 ， 业 父 研 究 者 介 欲 试 自 裂 收 吉 机 之 收 莒 劾 力 


” 需 如 何 ， 需 一 杂 能 ， 仅 不 可 能 之 事 ， 是 旭 未 免 生 减 。 目下 邑人 用 自 狠 超 外 差 式 收 和 将 
”楼 所 能 收 得 这 程 电 者 ， 惟 三 四 日 本 电台 ;及 小 虽 泉 而已。 近来 忽 在 小 吕 宋 波长 项 ， 


。 ” 因 是 后 欲 收 一 速 不 电 训 需 不 可 得 疾 ， 与 节 信 同情 者 想 ， 不 至 邑人 一 人 也 ， 花 
鄙人 除 分 画 ， 该 电 训 外 ， 给 优 请 贵 公 司 代 业 父 针 同 志向 该 电 吉 请 命 ， 请 其 杰 支 
”波长 是 ， 则 我 业 徐 诗 同 志 之 所 最 切 朋 者 。 N: 
孔 植 上 五 月 廿 及 日 ”法 租界 责 河 路 尹 庆 里 七 号 


人 月 五 日 ) 2 






仅 量 答复 改 用 六 号 字 当 酬 本 办理 之 。 2， 各 和 线 路 图 之 附 让 均 以 所 间 需 根据 ， 各 须 

长 计 等 者 ， 蕉 未 实 欢 前 不 能 加 广 也 ， 所 主 数 目 乃 给 图 时 之 符号 。 3， 因 本 杂 语 各 问 | 
” 均 不 画 复 ， 故 蕉 本 刊 发 表 之 。 4，( 甲 ) 文 字 方面 前 亦 有 同样 之 提议 ; 但 因 想 多 贡献”， 
， 沦 种 从 履 者 ， 而 又 不 能 一 期 登 蛙 者， 因 ( 一 ) 稿 件 由 各 方 搜集 而 来 ， 如 粮 含 未 到 了， 


“雪线 力 等 之 构造 等 ， 因 原 辐 未 址 明 ， 而 势 不 能 渗 一 拆 下 献 验 ， 只 能 请 就 原 机 物件 参 “ 


”出 现 新 声 电 右 ( 在 本 起 ) 波 长 与 小 马 示 相同 ， 致 小 虽 宋 波浪 需 其 史 蕾 ， 未 更 大 失 所 缀 


第 一 答 





| 
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